

ANALIZZATORE CI SO 


Tensioni continue : 1-3-10-30-100-300- 
1000-3000 Volt; 20000 Ohm Volt. 


Tensioni altere ate 3 *10 - 30 - 100 - 300 - 
1000-3000 Voli; 5000 Ohm Volt. 


Correnti continue: 50 y A - 0,3-1-3-10- 
30-100-1000-3000 mA. 


Correnti alternate: 0,3-1-3-10-30-100- 
1000-3000 mA. 

Resistenze: da 0,2 Ohm a 20 Mohm in 
5 portate. 

Il tester GB 80 è provvisto di un dispositivo brevettato a relais 
per la protezione dello strumento contro Ì sovraccarichi e gli er¬ 
rori di manovra. 





APPARECCHI RADIOELETTRICI fi 

MILANO 

.-VIA COLA DI RIENZO S3a-TEL.474060*474105 - C.C.595672-^ 


















































B24/M ^ Speciali per riproduttori a larga banda 

\ (ricevitori FM, fonografi per microsolco e nastro) 
31/M { adatti anche per rinforzo sonoro 

B38/ML Adatto per rinforzo e per cinematografia 

B38 M Speciale per cinematografia 


<agp- OFFICINE SUBALPINE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 


VIA PIETRO BELLI. 33 
TEL. 70.608 . TORINO 
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STUDIO BARALE 













































































DINO SUINI 

INGEGNERE COSTRUTTORE 
Vie PrinelH 4 - MILANO - Tel. 28.01.15 


PRODOTTI RADIOELETTRICI 


MOBILE SCALA TELAIO TIPO 44 SPECIALE 


CONDENSATORI VARIABILI 
SCALE PARLANTI 
TELAI 

CORNICETTE IN OTTONE 
PER MOBILI RADIO 

MOBILI RADIO 
ACCESSORI 


prodotti retro - horar 


£>cmbavtli e C. 


S. a n. £. 

FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE 
PERLINE ISOLANTI IN VETRO 
PER ELETTRODI PASSANTI 
PERFETTAMENTE STAGNI E 
ASSOLUTAMENTE A TENUTA D’ARIA 

Per le applicazioni elettrotecniche - elettromeccaniche mo¬ 
derne sono ormai superati gli isolanti in bachelite . Il campo 
Elettronico impone Vuso di perline isolanti in vetro per 
elettrodi passanti perfettamente stagni . 

- Vi» Privata Laheone, •'» - Telefono *9.9*.IO 
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Ecco il superanalizzatore “C IN STA NT,,! 



38 portate in c. c. e c. a. • raddrizzatore 
al cristallo di germanio • doppio indice 
• 20.000 ohm/volt • Capacimetro • Mega¬ 
ohmmetro • Rivelatore a radiofrequenza. 


(Vedere note in proposito in questa numero: page?- XVII 
XVIII e modalità di impiego). 


MEGA 


RADIO 


TORINO - VIA G. COLLEGNO, 22 ■ TELEFONO 77.33.46 © MILANO ■ VIA SOLARI. 15 - TELEFONO 30.832 
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UN MICKEY ...DOVUNQUE! 



RADIO FARA - 


Via Due Palme, 13 - DESIO - Telefono 66.808 
Via Benedetto Marcello, 47 - MILANO - Tel. 20.80.50 
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Primaria Fabbrica Europea di Supporti 
per Valvole Radiofoniche 


G. Gamba & Co. 

Milano 

Sede: VIA G. DEZZA, 47 -.Telefoni 44.330 


Stabilimenti 


l 


MILANO - Via G- Dezza N. 47 
BREMBILLA (Bergamo) 


ESPORTAZIONE 
in tutta Europa ed in U. S. A. 
Fornitore della Spett. Philips 


Esecuzione con materia le isolante : 
Tangendelìa 

Mollette di contatto: Lega al «Berilio» 

v._ _ 



RIMLOCK 



llivfi't ffrfinio 


RADI! AURIEMMA - MILANO 


VIA ADIGE, 3 - TEL. 57.61.95 
CORSO ROMA, 111 - TEL. 58.06.10 


Scatole di montaggio L. 15.500 - 17.000 • Tutto il materiale per 
apparecchi micro • Tutti gli istrumenti di misura elettrici. 


RIPARAZIONI - SPECIALI - CAMBI 

Vasto assortimento di qualunque LAMPADA per 

CINEMA - CELLULE - ECCITAZIONE 
FOTOGRAFIA 

SEGNALAZIONI 

GLIMM - NEON 

CUORI - CROCE, ecc. 


# #»f r m SSM MEZZI ME MMUEMOR MA TERMAEE 

Preghiamo sempre affrancare la risposta 
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il MIC ROVARI ABILE anffmicrofonica 

per luffe le esigenze 



* in approntamento 


EC34 


L’ KC 3451 è realizzato con telaio in ferro nelle dimensioni unificate 
di mm. 36x43x81 e costruito nei seguenti modelli: 

a sezioni intere a sezioni suddivise 


MODELLO 

i CAPACITÀ P F 

EC 3451.21 

2 x (130+320) 

EC 3451.22 

2 x ( 80+320) 

EC 3451.23 

2 x ( 25+185) 

EC 3451.31 

3 x ( 25+185) 

EC 3451.32* 

3 x ( 77+353) 


MODELLO 

CAPACITÀ P F 

EC 3451.11 

2x490 

EC 3451.12 

2 x 210 

EC 3451.13 

3x 210 

EC 3451.14 

3 x 20 

EC 3451.16* 

3 x 430 


ptyjCM 


STABILIMENTI: BORGO PANIGALE - BOLOGNA 
DIREZ. COMMERCIALE: LARGO AUGUSTO 7 - MILANO 
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Via RUGABELLA 9-Tel. 18276-156334 


MILANO 

Apparecchi e Sfrumenfi 
Scientifici ed Elettrici 


Ponti per misure RCL 

Ponti per elettrolitici 

Ponti per capacità inter eie ttrodìche 

Oscillatori RC speciali 

Campioni secondari di frequenza 

Voltmetri a valvola 

Teraohmmetri 

Condensatori a decadi 

Potenziometri di precisione 

Wattmetri per misure d’uscita , ecc. 

METROHM À.G. Herisau (Svizzera) 


Q - metri 
Ondametri 


FERISOL Parigi (Francia) — 

Oscillografi a raggi catodici 
Commutatori elettronici , ecc. 

RIBET & DESJARDINS Monlrouge (Francia) 


Eterodine 

Oscillatori campione AF 
Provavalvole, ecc. 

Analizzatori di BF 

METRIX Annecy (Francia) — 


j 


A. GALIMBERTI 

COSTRUZIONI RADIOFONICHE 

VIA STRADIVARI, 7 - MILANO - TELEFONO 206.077 


portatile di qualità superiore 

Supereterodina 5 valvole 
Onde medie e corte 
Controllo automatico di volume 
Potenza di uscita 2,5 Watt indistorti 
Elevata sensibilità 

Altoparlante in Ticonal di grande effetto acustico 
Lussuosa scala in pexiglas 

Elegante mobile in materia plastica in diversi colori 

Dimensioni 25x14x10 

Funzionamento in C.A. per tutte le reti 


Mod» 520 l’apparecchio 

m 

Radi o 

Marchio Depositalo 



Vili 
























è una geniale applicazione della tecnica 
elettronica 


NOVA 


“tre apparecchi in uno,, 


MILANO - Piazza Cadorna, ili - Tel. 12.284 


T 
R 
I 

O 


elefono amplificato 


adio ricevente 


nte onico 


le mani liberei! Il problema di prendere 
annotazioni mentre si parla al telefono è 
bri litui temente risolto dal TRIO che vi 
permette dì posare il microfono sul ta¬ 
volo e ili e on versa re liberamente e chia¬ 
ra mente continuando il vostro lavoro. 

Supereterodina a 5 valvole miniatura (). 
M. da .">20 a 1005 kHz - Mobile in materia 
plastica - Altoparlante « VOCF.DORO » in 
niro - Gruppo a permeabilità variabili' 
P. 7 - Adattatori' per le tensioni 125-100 
V; 12-60 perìodi - l)im. 107x211x150. 

E’ un apparecchio di intercomunicazione 
rapida a viva voce, permettente di tra- 
emettere ordini, dettare corrispondenza e 
di conversare con uno o più l’osti Prin¬ 
cipali o Secondari senza possibilità di 
« occupato » e senza che alcuno debba 
spostarsi. 

Tutto questo con assoluta immediatezza 
(funziona con valvole ad accensione istan¬ 
tanea) cosicché Papparccchio, quando non 
viene usato è spento ina sempre pronto, 
non consuma corrente, non si esaurisce. 



Agente Gen- di vendita: R. A. ( B s. r. I. - MILANO - Via Panfilo Castaldi, 8 - Tel. 64.734 
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L’ORA RÀDIO - Torino - VIA S. OTTAVIO, 32 - TEL- 82 701 

assumendo dal 1° Gennaio 1951 la nuova denominazione 



è lieta di annunciare alla sua clien¬ 
tela l'uscita dei nuovi Radioricevitori 
che vanno ad allinearsi nella sue va¬ 
sta gamma,- quali L1 07 e L107M ed 
il nuovissimo modello L528 FM a 7 
valvole più indicatore di sintonia che 
consente la ricezione dei program¬ 
mi in AM e FM. 
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VICTOR 


lacchine bobinatrici per industria elettrica 



Semplici: per medi e grossi avvolgimenti. 

Automatiche: per bobine a spire paral¬ 
lele o a nido d'ape. 

Dispositivi automatici: di metti carta di 
metti cotone a spire incrociate. 


VENDITE RATEALI 


Via Merino 8 
MILANO 


ING. R. PARAVICINI - MILANO - Via Nerino 8 (Via Torino) - Telefono 13-426 
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La 


STDCD RADIO 


avverte la Speli. Clientela che 


alla gamma di apparecchi già esistenti, e precisamente : 

518 - 523.2 - 523.4 - 524.4.F - 524.4.P 

si è ora aggiunto il nuovo tipo: 


Mod. 513.2 



portatile, di piccole dimensioni crii. 11x14x25, mobile in 
radica con frontale in plastica, quadrante di cm. 10 x 9 di 
facile lettura. Telaio in alluminio con altoparlante e scala 
incorporati nello stesso. Circuito supereterodina, 5 valvole 
Philips tipo Rimlock, a due gamme d’onda (medie e corte). 
Alimentazione con autotrasformatore per reti 110/125/160 
e 220 Volt, con accensione delle valvole in parallelo. 

Anche questo tipo viene fornito ai radiocostruttori in sca¬ 
tola di montaggio. 

A richiesta si invia il listino delle parti staccate, delle sca¬ 
tole di montaggio e degli apparecchi. 



tutta pec ta Radia 

Forniture all’ingrosso e al minuto per radiocostruttori 

VIAiPANFILO CASTAIDI 18 - TEL. 27.98.31 


ELECTRICAL METERS 

VIA BREMBO 3 - M I L A N O - TEE. 58.42.88 



Tester 945 


RADIO PROFBSSIONALF TRASM £ ITTT0R1 ONDE CORTE 
RADIO TELEFONI ■ TRASMETTITORI ULTRA CORTE 

COLLEGAMENTI - PONTI RADIO 

STRUMENTI DI MISURA 

- per radio tecnica 

- industriali 

- da laboratorio 


RIMI — 

RADIO MECCANICA - TORINO 
Via Plana 5 - Tel. 8.53.61 



BOBINATRICE LINEARE per fili da 0,05 a min. 1,2 
tipo LWn. 

Alfre bobinatrici : 

BOBINATRICE MULTIPLA lineare e a nido d’spe 
tipo LWM. 

BOBINATRICE LINEARE per fili [ino a 2,5 mm. 

CHIEDETECI LISTINI E ILLUSTRAZIONI 
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Ing. S. BIGOTTI & C. - S. A. 


TELEFONI 


7?" -,i 

5.20.52 

5.20.53 
5.20.20 


MILANO 

PIAZZA TRENTO 8 


r f)frHyM | ' 1NG8ELOTTI 
TELEGRAMMI MILANO 


GENOVA - VIA G. D'ANNUNZIO, 1/7 
R O M A - VIA DEL TRITONE, 201 
NAPOLI ■ VIA MEDI N A , 6! 


TEiEFz 52.309 
TELEF. 61.709 
TELET. 2*.279 


Oscillografi ALLEN B. DU MOINT 

TIPO 304-H 


Amplificatori 

ad alto guadagno per c.c. e c.a. 
per gli assi X e Y. 


Espansione di deflessione 
sugli assi X e Y. 


Spazzola mento ricorrente 
e comandato 


Sincronizzazione stabilizzata 


Modulazione d’intensità 
(asse Z) 



Potenziali d’accelerazione 
aumentati. 


Scala calibrata. 


Schermo antimagnetico 
in Mia Metal. 


Peso e dimensioni ridotte 


Grande versatilità d’impiego. 


1/oseillogratn Mi .\K)XT ,ipo St)4H pn s.^ita nuic li' CHratLerlsticfie clic tonno fatto del tipo 2-OS-B 

mio st rmueiito molto apprezzato, ed iti più. notevoli migiioramonl i tecAfèi. Imnim esteso di molto le sue pos¬ 

sibilità d ’ a p pii radono. 


Caratteristiche principali 

Asso Y - Sensibilità di deflessione: IO milliY/25 min. (c.a. e c.c.). 

Asso Y - Sensibilità di deflessione: "»0 milliY/25 rum. 

Buona stabilità, minima microf unicità e deriva di frequenza. 

Asse tempi - Valvola UQ5<Ì da 2 a M0.000 v/s. 

Spazzola mento neorrente e comandato (trig^oi). 

Ksimuslono asso tempi: (5 volte il .Hametro dolio -s.dmrmt.. con velocità di 25 par micnweeowlo .D ma W ion. 
Modulazione di intensltil (asse '/) ; annullamento del raggio con 1-5 1- 
SineroàtotaKWino stabilizzata. 

Attacco por macchina fotografici! n cinematografi osi. 

Valvole usate: 17 di cui S-12AE7: 2-ISAQ5: 1-BQ5G: M>B2: 2-«.f<5: L3Y3: 2-2X2A. 

Dimensioni; 430x220x490 unii. cn. Peso: Kg. 22. ;> ea. 

DETTAGLIATO LISTINO IN ITALIANO A RICHIESTA 
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Per l’ascolto del 3° programma della RAI 


SIEMENS 

RADIO 


presenta 
il radioricevitore 

S 841 



Supereterodina 8 valvole più occhio magico 
3 campi d’onda in modulazione di ampiezza 
1 campo d’onda in modulazione di frequenza 


Facile sintonia anche in modulazione di frequenza 
mediante l’occhio magico funzionante pure su questa gamma 


SIEMENS SOCIETÀ PER AZIONI 

29 VIA FABIO FILZI - MILANO - TEL. 69.92 |I3 LINEE] 

Uffici: FIRENZE - GENOVA - PADOVA - ROMA - TORINO - TRIESTE 
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Dolt.^lng. ANTONIO NICOLICH 

LA RELATIVITÀ DI ALBERT EINSTEIN 

Alberto Einstein annunzia al mondo di aver completato la teoria unitaria della 
gravitazione e deir elettromagnetismo. Per chiunque voglia mettersi in grado di 
comprendere domani il recente frutto della sua formidabile mente, la Editrice H 
Rostro ha pubblicato un volumetto : Ing. A. Nicolich, « La relatività di A. Einstein ». 
Le sue 100 pagine possono familiarizzare ognuno cogli straordinari concetti infor¬ 
matori della nuova scienza, quali lo spazio- tempo t etradimensionale, la limitazione 
dell'universo, la moderna interpretazione della gravitazione universale, le geometrie 
non euclidee, le geodetiche del cronotopo, la curvatura degli iperspazi, la massa del¬ 
l'energia atomica eie. 500 


Dott. Ing. G. MANNINO PATANÈ 

ELEMENTI DI TRIGONOMETRIA PIANA 

ad uso dei radiotecnici 



Il volume, di Vili-90 pagine, con 49 illustrazioni e Vili tabelle, redatto in forma elementare, richiama tra le fun¬ 
zioni trigonometriche e sinoidali quelle che trovano applicazione in radiotecnica. E quale sia l'importanza delle funzioni 
suddette è ben noto. Gli esempi riportati nelle parti terza e quarta del volume ne diurno un'idea. Essi sono il noto pro¬ 
cedimento dello sviluppo in serie di Fourier, applicabile ad un’ampia classe di funzioni non sinusoidali del tempo, la 
espressione analitica del fattore di distorsione e la trattazione analitica delle modulazioni in ampiezza, in fase e in 
frequenza. 

La giusta fama dell’Ing. G. Mannino Fatane autore di pregevoli pubblicazioni è garanzia della serietà con la quale 
è stato redatto il volume. h. 500 



Dott, Ing. DONATO PELLEGRINO 

BOBINE PER BASSE FREQUENZE 


avvolte su nuclei di ferro laminato 


«L’opera deH’Ing. Donato Pellegrino racchiude il risultato di una lunga espe¬ 
rienza e di un metodico studio indirizzato al perfezionamento delle bobine e al mi¬ 
glioramento del loro fattore di merito. Nella esposizione chiara e dettagliata, l’Au¬ 
tore parte da leggi fondamentali ben noie, in base alle quali sviluppa organicamente 
la teoria, le applicazioni, le misure, il progetto delle bobine. Cosi il libro fornisce 
la possibilità di costruire con razionali procedimenti industriali ed economici, rea¬ 
lizzando nello stesso tempo elevati fattori di merito. In complesso il libro, che riu¬ 
nisce tutto quanto può interessare questo particolare argomento, rappresenta un 
contributo importante al perfezionamento della tecnica che oggi deve essere la 
principale meta della umanità per la sua resurrezione economica e sociale ». (Dalla 
presentazione del Cb.mo Prof. Ing. Enzo Carievaro del Politecnico di Napoli). 

Il volume di XX-126 pagine, con 38 figure, numerose tabelle ed esempi di calcolo, tratta lo studio razionale del fun¬ 
zionamento elettrico, la teoria generale, il progetto, il collaudo e le misure su circuiti equivalenti. L. 500 



I raddrizzatori metallici, cenno storico, considerazioni teoriche, i semicondut¬ 
tori, raddrizzatori elettrolitici all'ossido di alluminio, raddrizzatori colloidali, 
raddrizzatori alla « thyrite », raddrizzatori di volume, raddrizzatori a punta c 
cristallo, raddrizzatori a contatto, raddrizzatori ad ossido di piombo, raddriz¬ 
zatori al solfuro di rame, raddrizzatori ad ossido di rame, raddrizzatori al sele¬ 
nio, raddrizzatori al germanio, teoria del raddrizzatore a strato di sbarramento. 

Costruzione, dimensione delle cellule, montaggio delle cellule, classificazione 
delle cellule, invecchiamento, efficienza, fattore di potenza, capacità, resistenza 
diretta e inversa, regolazione, autoformazione, temperatura di funzionamento, 
raffreddamento in olio, calcolo dei circuiti raddrizzatori, installazione dei rad- 
drizzatori, applicazioni. 

II volume di VIII-120 pagine, con 80 figure e una appendice, legato in brossura con elegante sovraccoperta a due colori 


G. A. UGLIETTI 

I RADDRIZZATORI METALLICI 


EDITRICE IL ROSTRO 


MILANO 


VIA SENATO 24 
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Mettendo il piede nel 1951, siamo lieti di compiere 
questo passo nella buona compagnia dei nostri lettori', 
i vecchi e affezionati amici che ci seguono dal primo 
giorno in cui (ventitré anni fa) « l’antenna » vide la luce; 
e i meno antichi assidui , insieme coi recentissimi acquisti 3 
venuti a mano a mano a ingrossare la falange dei ra¬ 
dio fili e dei radiotecnici che si è formata, durante il 
cammino, attorno a questo periodico. Falange nella qua¬ 
le è un palpito vivo d’intelligenza e di passione per 
l’ampio complesso dì problemi che la Radio presenta 
e che accomuna anziani e reclute, specialisti e dilettanti. 

Tale passione « l’antenna » alimenta con vena instan¬ 
cabile d’informazione e di materiale di studio , cercando, 
ad un tempo, dì soddisfare le crescenti esigenze delle 
persone ormai consumate e provette , e di sorreggere gli 
inesperti o ì non maturi, senza dimenticare d’incorag¬ 
giare i neofiti. / neofiti d’oggi potranno essere i « can¬ 
noni » di domani; e « l’antenna » crede di ravvisare nel 
continuo afflusso di sangue giovane, a rinnovare le file 
dei suoi lettori, e nel poter fare assegnamento , ogni anno , 
su una nuova leva , il segreto del suo successo e del suo 
perenne rinnovamento. Nell’entrare nel primo anno della 
seconda metà di questo secolo , l’augurio più gradito che 
possiamo rivolgere a noi stessi è che una così bella e folta 
accolta di amici ci conservi ora e sempre la sua simpatia 
e la sua fiducia; e ai nostri lettori l’augurio di far molta , 
tanta strada , nelle disciplina che essi coltivano con amore , 
per il conseguimento di chiare affermazioni culturali e 
professionali, sorreggendoci la speranza che quella strada 
possiamo percorrerla a lungo insieme. 

Abbiamo accennato al miglioramento della rivista. 
Non saremo accusati d’immodestia se affermiamo che 
esso è stato continuo e progressivo. Chi possiede qualche 
annata arretrata della rivista non ha che da sfogliarla. 
Sono i fatti che parlano; e quando parlano i fatti, le 
parole son dì troppo. Confrontate ì numeri più recenti 


con quelli- di qualche anno fa: non è possibile far para¬ 
goni. Dalla carta alla stampa, dai testi ai disegni , dalla 
scelta della materia all’impaginazione,, tutto è cambiato 
e in meglio. Molte e varie sono le rubriche, ricca la col¬ 
laborazione. C’è un corso teorico-pratico di radiotecnica 
per i giovani; e ci sono articoli riservati ai più. ferrati 
e ai ferratissimi. Non escludiamo la possibilità di ulte¬ 
riori affinamenti redazionali, e saremmo veramente lieti 
se ì lettori volessero farcì Uberamente conoscere la loro 
opinione in merito, darci suggerimenti, esprìmere prefe¬ 
renze. 

Ma che « /'antenna », nel suo complesso, piaccia al 
pubblico cui si dirige è dimostrato dal numero in costante 
ascesa dei suoi lettori e abbonati. Notiamo con piacere 
(he molti lettori preferiscono oggi abbonarsi. Evidente - 
mente, essi apprezzano la posizione morale di chi si fa 
sostenitore diretto di una pubblicazione che gli sta a 
cuore; e, d’altra, parie, il risparmio di spesa che imo fa 
abbonandosi , e il godimento di uno sconto del 10 per 
Lento sul prezzo di copertina delle pubblicazioni della 
« Editrice II Rostro », non sono vantaggi trascurabili. 

L’importanza e l’autorità dì una rivista si desumono 
altresì dal suo impianto pubblicitario. Anche in questo 
raso, non c’è bisogno di chiose superflue: le pagine della 
rivista parlano di sè. Gl’industriali e i commercianti radio 
hanno potuto toccare con mano che le inserzioni fatte 
su « l’antenna » sono le più efficaci e redditizie, e non 
esitano a riservarci la loro ambita preferenza. Da gerite 
pratica, danno, col loro apporto , maggiore impulso e 
vitalità al periodico, e, nel medesimo tempo , mettono a 
buon frutto il denaro speso nella pubblicità sulle nostre 
pagine che passano, ogni mese, sotto gli occhi di migliaia 
di lettori appassionati alla Radio. Anche agl’industriali 
e commercianti che ci seguono e ci incoraggiano, inviamo 
il nostro cordiale « Buon Anno ». 

l’antenna. 
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UN ECONOMICO RADIORICEVITORE 

A CINQUE TUBI VINCENZO NATRELLA 

Tre if anime tt’orulat metri #•*-<?* : 2: IfPOSSO 


P er soddisfare le esigenze ilei lellore elle desidera un apparec¬ 
chio di costo modesto è stalo realizzato un ricevitore a 5 val¬ 
vole in cui, pur tenendo presente F economìa, sono stati adottati 
i migliori accorgimenti della tecnica moderna per ottenere elevata 
sensibilità e buona riproduzione. 

Le valvole usate sono: la ECHI come oscillatine e convorli- 
trice di frequenza, FEF9 come amplifìralrh e di inedia frequenza, 
la 6SQ7-GT come rivelatrice e preamplifìeatriee di bassa frequen¬ 
za, la 6V6-G corno finale, e la raddrizzatrice 5N-Ì-G. !Si è prefe¬ 
rito usare per la conversione ed amplificazione tubi della serie 
rossa europea perchè permettono di ottenere una migliore sensi¬ 
bilità e con la ECHI :i ottengono risultali analoghi a quelli con¬ 
seguibili con una oscillatrice separata. 

E’ stato usalo il gruppo Y.F. Geloso il. .1975 F, che per avere 
tutte le induttanze aggiustabili a mezzo dì nuclei in ferro carbo¬ 
nile e di compensatori ad aria per la regolazione della capacità, 
permette una esalta taratura. 

Il segnale selezionato dal circuito di aereo viene applicato alla 
griglia 1 della sezione exodo, della ECH4. La sezione triodo fun¬ 
ziona come oscillatrice separata e Foscillazione locale è appli¬ 
cata alla griglia 5 della sezione exodo elle provvede alfa miscela- 


MUOVA 1LLIMINAZII1NE PER TECHNICOLOR 

L a «Technicolor Molion Picture Corporation a di Hollywood 
ha realizzato un nuovo sistema di illuminazione clic remi* 
possibili le riprese in technicolor utilizzando la stessa quantità 
di luce usata nelle riprese in bianco e nero. Con questo nuovo 
procedimento si adoperano fonti luminose costituite da normali 
lampade e riflettori a filamento incandescente in luogo di quelli 
ad arco — più ingombranti e fastidiosi per IVlevato calore che 
sviluppano - - finora usali per le riprese a colori. 11 nuovo siste¬ 
ma è già stato sperimentato dalle principali case cinematogra¬ 
fiche americane c si ritiene che dalla sua adozione conseguiranno 
minori costì di produzione, una maggiore comodità di uso e 
una migliore qualità di film: inoltre si rivelerà particolarmente 
utile in quei paesi ove i parchi lampade sono insufficienti a 
permettere delle riprese in technicolor. 


SEGNALATORI DI RADIAZIONE 

N EL catalogo degli strumenti di misurazione per scoprire e 
controllare le radiazioni atomiche, pubblicato dalla com¬ 
missione americana per Tenergia atomica, sono illustrati ben 180 
differenti segnalatori di radiazioni, costruiti da 84 ditte ameri¬ 
cane questi strumenti, oltre a facilitare l’adozione di misure 
per la protezione sanitaria degli operai che lavorano negli stabi¬ 
limenti atomici possono essere anche usati nelle ricerche nuclea¬ 
ri, nella scoperta e nel saggio delle miniere di materiali radioat¬ 
tivi e in tutti gli esperimenti nei quali vengono usati i radioi¬ 
sotopi. La produzione di questi segnalatori è cresciuta costan¬ 
temente e progressivamente negli ultimi cinque anni. Nel 1947 
alla loro costruzione si dedicavano soltanto nove ditte, che pro- 
ducevano 19 tipi differenti di misuratori. 

Nel 1948 il numero delle ditte impegnate in tale produzione 

era salito a 67 e i tipi di strumenti a 102. La commissione per 
l’energia atomica logicamente, è stata larga di facilitazioni a 
quanti sì vSono attrezzati per produrre questo speciale tipo di 
strumento e ha effettuato molte ordinazioni all’industria, invi¬ 
tandola a perfezionare gli apparecchi realizzati nei laboratori 

governativi durante e dopo la seconda guerra mondiale. Negli 

ultimi tempi sono stati posti in vendita anche numerosi misu¬ 
ratori di costruzione originale. I progressi iri questo settore sono 
sopratutto dimostrati dal fatto che nel nuovo catalogo della com¬ 
missione per l’energia atomica vengono descritti 32 differenti 
apparecchi per la misurazione e l’individuazione dei tre prin¬ 
cipali tipi di radiazioni, ì raggi alfa, beta e gamma. L’anno 

scorso esistevano soltanto tredici apparecchi di questo tipo. 


/.ione. Il circuiti» anodico è chiuso sul primario di un trasforma¬ 
tore di media frequenza accordato su 467 kllz. 

Niente di particolare vi è da dire per quanto riguarda lo stadio 
ampi ili rat ore di media frequenza dove è usala la EE9. 

Il segnale di media frequenza da rivelare è applicato ad uno 
dei diodi dehil 6SQ7-GT. La tensione per il controllo automatico 
della sensibilità è ottenuta prelevando attraverso un condensatore 
a mica da 100 pf il -<■ gii ale dal circuito a noi irò della EF9, esso 
si somma alla polarizzazione negativa base dii tubi: ECH4 ed 
EF9 clic è ottenuta per mezzo di una resistenza da 35 ohm colle¬ 
ga la in serie tra il centro dell’avvolgi mento Y.T. del trasforma¬ 
tore di al imeni azione e la massa. 

La tensione di polarizzazione ri-ultantc è applicata attraverso 
ad una resistenza da 3 Mnhm e da 1 Mohm rispettivamente alle 
griglie principili dei tulli ECHI ed EF9. 

Il segnale rivelato è applicalo alla sezione triodiea della 6SQ7-GT 
eh»* funziona e a preamp li filatrice di bassa frequenza e quindi at¬ 
traverso il solilo accoppiamento a resistenza capacità giunge al- 
f"amplificatore finale. 

I/allo pari a n te usato è del tipo elettrodinamico con trasforma¬ 
tore di uscita adatto per la 6V6-G (impedenza d’entrata 5000 ohm). 
L’avvolgimento di eccitazione lia la resistenza di 1200 ohm ed è 
utilizzato eom* 1 impedenza filtro di .livellamento della tensione 
raddrizzata. 

Moli faggio 

E* necessario per una buona riuscitu che i collegamenti al grup¬ 
po di alta frequenza siano i più corti possibile. 

11 condensatore variabile va montato in modo che la sezione 
di antenna si trovi verso il lato posteriore del telaio, e la sezione 
delFoseillatore verso la scala. Una delle vili di fissaggio del va¬ 
riabile in corrispondenza sia della sezione d’antenna che della 
sezione d'oscillatore dine serrare rispettivamente un terminale di 
massa. Faranno capo al terminale di massa della sezione d an¬ 
tenna: un conduttore clic va alla spazzola di detta sezione dei 
variabile, il condensato!’, da 0,05 pF di fuga sul controllo auto¬ 
matico di sensibilità e che verrà collegato tra terminale 3 del 
gruppo e la massa con collegamenti più corti possibile. Al ter¬ 
minale di massa della sezione d’oscillatore del variabile faranno 
capo un conduttore che va alla spazzola di detta sezione, e la 
massa del gruppo. 

Per evitare oscillazioni parassite i condensatori da 0,05 ,uF col¬ 
legati al terminale n. 2 dei trasformatori di inedia frequenza 
vanno uniti direttamente al terminale stesso. 

Eseguito tutto il montaggio vanno controllate accuratamente le 
connessioni, dopo di che si potrà procedere ad accendere il rice¬ 
vitore ed a controllare le tensioni di alimentazione dei tubi che 
debbono essere prossime a quelle generalmente note. Quelle da 
noi rilevale ^ono: 


6V6-G 

Placca. 225 V 

Schermo. 260 V 

Catodo.12 V 

6SQ7-GT 

Placca.135 V 

Catodo.1,3 V 

EF9 

Fiacca . 260 V 

Griglia schermo . . 95 V misurata senza segnale 

ECHI 

Placca osci IL . . . 120 V 

Griglia schermo . 95 V 

Placca. 260 V 

Negativo ni griglia misurato tra il centro delFavvolgimento alti: 
tensione e la massa 2,3 V. 

Per la taratura occorre iniziare dalla inedia frequenza ed ((pe¬ 
lare così: porre il commutatore d’onda sulla posizione onde me 
die, aprire completamente il condensatore variabile, accordare 
Costipatore su 467 kHz, applicare il segnale modulato fra la 
mas-a e la griglia principale delle ECH4 senza staccare il clip 
del circuito normale e mettendo in serie un condensatore da 
250 pF tra oscillatore e griglia. Regolare quindi i compensatori 










dei trasforma tori di media frequenza fino ad ottenere la mas- 
-ima uscita. 

Per la taratura del gruppo alta frequenza iniziare dalle onde 
ni li e, quindi tarare le onde della gamma da 25 a 52 m ed infine 
quella delle onde da 15 a 28 m, L’oscillatore dovrà essere af¬ 
fondato per le onde medie su 210 m e 520 m; per la prima gamma 
delle onde corte su 29 in e su 10 ni; per la seconda gamma dello 
onde corte su 17 m e su 25 ni. Per V allineamento della scala si 
doM*a agi n aggiustando opportunamente la capacità dei compen¬ 
satori dell oscillatore locale per le onde dì:: 210. 29, 17 metri e 
si aggiusteranno le induttanze sulle onde di: 520, 49, 25 metri. 

Il modo di procedere è il seguente: si controlla che l’indice 
della scala di sintonia percorra tutto il quadrante ed in modo che 
a i ondi,nsatoic variabile completamente chiuso venga a trovarsi 
esattamente alla estremità della seala; applicato un segnale di 


2Ilj ni si regolerà il compensatore dell’oscillatore lino a far coin¬ 
cidere 1 indice della scala alla posizione voluta; si regolerà ora 
il compensatore di aereo fino ad ottenere la massima uscita. Ana¬ 
logamente applicato un segnale di 520 m si regolerà prima Pin- 
dnttanza deiroseillatore per allineare la scala e quindi l’indut¬ 
tanza di aereo per ottenere la massima uscita. Si verifica F esatta 
corrispondenza della scala per onde a centro scala e si correggono 
le eventuali differenze spostando Lindi ce rispetto al variabile del 
doppio di quanto sarebbe sufficiente per portarlo sulla esatta po¬ 
sizione, e quindi si ripetono le operazioni di taratura fino ad otte¬ 
nere un al line amento perfetto. Vnalogamente si deve operare pel¬ 
le gamme ad onda corta. 

jNell eseguire la taratura occorre tenere il regolatore di volume 
al massimo regolando il segnale con l’attenuatore dell’oscillatore 
modulato. 



Materiale occorrente 


1 telaio da min 360x240x90 

I trastonnalore ei alimentazione con primario universale: 

■ enduri: 340 * 310 V, 75 inA: 5 2 A; 6,3 V. 2.2 4 

I to parlau te elettrodinamico con tra sforma toro di liscila 
(iVó-G ed eccitazione da 1200 ohm 
Mala di sintonia a tre onde (Geloso n. 1630/25 1 
I gruppo alta frequenza a tre gamme (Geloso in. 1075 F) 

I condensatore variabile doppio 100 + 310 pi’ ,* relative s 
'frette di fissaggio (Geloso n. 785) 
trasformatore di inedia frequenza (Geloso n. 716! 
trasformatore di inedia frequenza (Geloso n, 718 1 
i potenziometro da 1 Mulini 
! potenziometro da 1 Mobili con interruttore 


2 condensatori elettrolitici tubolari da 16 /i F. 500 V 

2 condensatori elettrolitici da 10 uF. 30 \ 

3 condensatori a carta da 0,05 d 
2 condensatori a carta da 0,05 uF- 500 \ per A.l . 


I condensatore a carta da 


I 


I 


[ condensatore a mira da 

I 


o.oi uv 
5000 pF 
3000 pi 

2000 pF 

inno pi 

200 pF 
100 pF 
!50. pi 


se- 

per 


;qua- 


2 condensatora■ 

I » 

1 resistenza da 

1 m » 

f 

I ìi » 

o> jj 

a v 

>J Jf 

M 1 » 

» H 

» n> 

a » 


a caria da 50 pi 

a » » 500 pF 

35 ohm. 1 W 
250 ohm, 1 W 
0,025 Mobili. 2 W 
3500 ohm, A W 
0,3 Mohm, ' W 
0.5 Mobili, a 
I Mobm, A Vk 
3 Mobili, , W 
0,05 Mobili. 1 W 
IU Mobm. I W 
0,25 Mobili. I W 


2 zoccoli per valvole europee ad 8 piedini 
2 zoccoli per valvole « orlai » 
zoccolo per valvole « urtai » con ghiera regi 
I schermo per valvole GT 
I ■ ambio tensioni 
I presa fono 
I presa antenna terra 

1 bottoni in bachelite 

2 ni dì cordone con spina luce 


ischemie 


■91 mi di cordone a tre capi per altoparlante 
2 lampadine 64 V. 0,2 \ 

(ilo per connessioni, tubetto sterling, cavetto schermato, viti 
fanelli* irrower. terminali di massa ere. 


dadi. 
































































































































































P E lì C H I C 0 M I N C 1 A 


CORSO TEORICO-PRATICO DI RADIOTECNICA 

a cura di lì E BARDO UERARD1 


LEZIONE SECONDA 

IL CONDENSATORE ELETTRICO 

Sia a (figura 1) una lastra metallica per¬ 
fettamente isolata, questa è in grado di 
assumere una data carica elettrica oltre la 
quale è inutile voler ulteriormente carica¬ 
re. Poniamo ora un'altra lastra b (figura 2i 
analoga alla prima e vicina a questa pos¬ 
iamo constatare come la lastra a c in gra¬ 
do di assumere una nuova carica; il feno¬ 
meno si spiega nel seguente modo: 

La lastra b si è caricata con un segno 
opposto a quello di « e per la nota legge 
di attrazione delle cariche contrarie la ca¬ 
rica della lastra a si è riversata sulla faccia 
che guarda la lastra b consentendo all’altra 
faccia di potere acquistare una ulteriore 
carica. Questo è il principio di qualunque 
condensatore elettrico. 



Chiamando ora « armature del condensa- 
loro >i le due lastre e « dielettrico » Piso¬ 
lante che li separa e a capacità » la possi¬ 
bilità di carica, enunciamo la seguente 
legge : 

La capacità di un condensatore è diretta¬ 
mente proporzionale alla superficie delle 
armature ed inversamente proporzionale allo 
spessore del dielettrico che lo separa ». 

La natura del dielettrico, tradotta in cifre 
mediante la costante dielettrica (abbrevia¬ 
ta K), ha grande importanza sia sulla ca¬ 
pacità che sulla qualità del condensatore: 
abbiamo così: condensatori ad aria, a mica, 
a carta, ad olio, etc. 

Graficamente il condensatore si rappre¬ 
senta come in figura 3. 

La capacità del condensatore si misura in 
farad , abbreviato F, ma essendo questa 
unità molto grande, negli impieghi pratici 
vengono usati dei sottomultipli ; essi sono : 


HFi 



lì Ci [3 


li—Il—II— 


11 niicrofarad che si abbrevia uF o mi 
ed è ugnale alla milionesima parte di un 
farad : 

Il micromicrofarad elle si abbrevia ,u.u.F 
o mmF ed ugnale alla milionesima parte 
di nn microfarad, Afella seguente tabella 
diamo la conversione tra queste grandezze: 

1 F = 1.000.000.000.000 di mmF 

1 F « 1.000.000 di mF 

1 ni F = 0,000.001 di F 

1 m F - 1.000.000 di mmF 

1 inni F = 0.000.000.000.001 di F 

I nini F = 0,000.000 di mF 

II microfarad è detto anche picofarad 
( pFl. 

La rapacità può essere espressa ili centi¬ 
metri. in tal caso occorre tener presente che 
un centimetro è ugnale a 1-1124 pF: prati- 
.-aulente j un picofarad. 


TABELLA A. I 

Costanti dielettriche più comuni 


Materiale 

K 


Aria 

1,51) 


Mica 

5,75 


Ebanite 

2,50 a 

3,00 

Vetro 

4,90 a 

9,00 

Bakclite 

3.50 a 

6,00 

Olio per trasformatori 

2,5 


Olio di castoro 

5,00 


Porcellana, steatite 

6,5 



Il calcolo di un condensatore costituito 
da due armature piane si eflett.ua mediante 
la seguente formula: 

C = 0,0885 X K x S/s 
ove: C è la capacità in pF, K è la costante 
dielettrica ricavata dalla tabella n. 1, 5 e 
la superficie in cm 2 delle armature e s e 
lo spessore in cm del dielettrico. 

COLLEGAMENTO 
REI CONDENSATORI 

PARALLELO. (Figura 4) Si dicono in 
parallelo quando le due armature di uno 
risultano accoppiate con le due del secon¬ 
do e poi queste con quelle del terzo eie. 
Così disposti, i condensatori vengono a fun¬ 
zionare come uno solo avente le armature 
di superficie pari alla somma dei singoli: 
ed essendo la capacità direttamente propor¬ 
zionale alla superficie, la capacità totale 
(C) è data dalla seguente formula : 

C = C, + C, + C a - . . . 

In pratica, si ricorre a questa disposizio¬ 
ne per ottenere una data capacità che non 
si dispone o comunque per annientare 
un’altra. 

SERIE. (Figura 5) — Due o più con¬ 
densatori si dicono in serie quando una 
delle armature del primo è collegata con 
una del secondo e l’altra di questo con una 
del terzo e così via di seguito. In questa 
disposizione è il dielettrico che viene ad 
aumentare e siccome sappiamo che la ca¬ 


re la capacità ed altri impieghi che vedre¬ 
mo in seguito. 

SERIE - PARALLELO o MISTO . (Fi¬ 
gura 6, a e b) “ Questa disposizione è 
una combinazione rlei due precedenti siste¬ 
mi. Per il calcolo si procederà calcolando 
prima i gruppi che risultano uguali per 
disposizione, indi il risultato dei gruppi 
per il sistema di collegamento tra di loro. 
Esempio: 

Figura 6a: Si trova prima la capacità di 
C e C 9 disposti in serie tra di loro, indi 
la capacità risultante si somma con C n es¬ 
sendo quest’ultima risultante in parallelo 
rispetto a C 1 e C 2 . 

Figura 6b: Il gruppo C 1 , C\, e in paral¬ 
lelo e per tanto la capacità è la loro som¬ 
ma, questa è a sua volta in serie con C.. 
pertanto la capacità totale è ottenuta calco¬ 
lando con il procedimento per condensato- 
ri in serie la somma di C T , C n per C v 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Le principali caratteristiche che distinguo¬ 
no un condensatore e di cui bisogna tener 
conto sono le seguenti: 

a) Capacità. Di cui ci siamo già occupati. 
Dà Dielettrico . I materiali impiegati sono 
diversi e variano a secondo della qua¬ 
lità del condensatore e dell’impiego cui 
è destinato, quelli più comunemente im¬ 
piegati sono indicati nella tabella nume¬ 
ro uno. Comunissimo è anche un altro 
delettrico: l’ossido di alluminio. Questo 
è il dielettrico impiegato nei condensa- 
tori elettrolitici che tratteremo in appo¬ 
sito capitolo. 

r! Tensione di punta o prova (Abbrevia¬ 
to Vr). Indica la tensione massima alla 
quale può essere sottoposto per brevi 
istanti un condensatore senza provocare 
la foratura del dielettrieo. 

d) Tensione di lavoro. (Abbreviato Yli. 
E’ la tensione massima alla quale può 
essere sottoposto un condensatore in ser¬ 
vizio continua. 

e) Tolleranza. Indica in percentuale 1 erre■ 
re massimo e minimo, in più e meno 



parità è inversamente proporzionale allo 
spessore del dielettrico, la capacità totali* 
è usuale a: 

c.xc.. 

c, 

Quando si deve calcolare la capacità di 
più di due condensatori in serie si effettua 
prima il calcolo dei primi due ed indi il 
risultato, sempre con lo stesso procedimen¬ 
to, con il terzo il risultato dei primi tre 
con il quarto e via di seguito. 

E’ importante tener presente che per 
qualsiasi numero e capacità di condensa¬ 
tori disposti in serie la capacità totale è 
sempre più piccola del più piccolo di essi. 

NeU’impicgo pratico, il collegamento in 
serie si effettua per aumentare l’isolamen¬ 
to cioè lo spessore del dielettrico, diminuì - 


sui valore indicato nel condensatore. L» 
tolleranza è indicata esclusi vani e ri te nei 
condensatori destinati in circuiti ove oc¬ 
corre precisione, mentre nell’uso comune 
questo dato è omesso, 

f) Comlensatori fissi. Si dicono tali tutti 
quei condensatori ove la capacità viene 
fissata alla costruzione e non può essere 
più variata. Graficamente si rappresen¬ 
tano come nelle figure 3, 1, 5, 6. 
gl Condensatori semifissi o compensatori . 
Sono tali quei condensatori costruiti in 
modo che la loro capacità può essere 
variata per adattarla al circuito e rima¬ 
nere indi fissa. Graficamente vedi figu¬ 
re 7 e 8. 

hi Condensatori variabili . Con questo nome 
-i imi icario tutti quei condensatori co- 
ii^ur a pagaia aj 
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QUESTE LE STAZIONI RADIOIONICHE MONDIAll 

ELENCO COMPLETO (PARTE QUINTA) A CURA DI PIERO SOATI ai PS) 


Continua in questo numero, per gli appassionati del Broadcasting 
devili elenchi completi delle stazioni radiofoniche mondiali che trasmettono 
divise per gamma. 


la pubblicazione 
attualmente sud- 


II numero a destra della nazionalità indica l’intensità, di ricezione 
(con un buon apparecchio) mentre la lettera indica che l’ascolto è stato 
corrispondente aj seguente codice: 


nella scala da 1 a 5 
eseguito nel periodo 


Ad 

dizioni 


M — mattino 
P — " pomeriggio 
S ~ sera 

N := notte 


(fra le ore OS e le 

( » » » 12 » » 

( » » ì> 20 » k > 

( a » » 21 » » 


elenchi ultimati continueremo questa rubrica tenendo 
di ricezione delle stazioni più interessanti. 


12) 

20 ) 

21 ) 

08) 

informati i lettori delle 


con- 


1 “ B ' 1 

« 

Nom. 

STAZIONE 

NAZIONE 

< * i p"l 

33.1 

RUX 

MOSKVA 

URSS 

umili 

33.1 

TFK 

REYKJAVIK 

ISLANDA 

• i. 

32.7; 

CR61U 

BEN GLIELA 

ANGOLA 

1 .2(1(1 

32..) 

CE926 

PUNTA ARENAS 

CILE 

9210 

32.5: 

OTH 

■ L1CO PO LI) VILLE 

CUBA 

9.230 

32.51 

CORA 

11ABAN A 

CONGO R. 

02yW 

32.1 


BUCAR USTI 

ROMANIA 

11270 

32.31 

cocx 

LA HARANA 

CUBA 

ìizm 

32.21 


IlOGOTA 

COLUMBIA 

0200 

32.21 

PY22 

RIO DE JANEIRO 

BRASILE 

0320 

32.21 

LRS2 

BUENOS AIRES 

ARGENTINA 

0335 

32.13 

OANIJ 

LIMA 

PERÙ’ 

0310 

32.12 


ALMA AIA 

URSS 

0300 

32.01 

ODBC 

LA IIABANA 

CURA 

0370 

32.00 


MADRID 

SPAGNA 

0370 

32.00 


SAO PAULO 

BRASILE 

9380 

31.98 


MOSKVA 

URSS 

0100 

31.91 

OTM2 

LEOPOLD VILLE 

CONGO BELGA 

9410 

31.90 

GIU 

LONDON 

G, BRETAGNA 

0420 

31.85 

CP24 

LA PAZ 

BOLIVIA 

0435 

81.80 

COCH 

LA IIABANA 

CUBA 

0440 

31.78 

FZI 

BRAZZAVILLE 

A. EQ. FRANE 

9450 

31.75 

LRY1 

BUENOS AIRES 

ARGENTINA 

9465 

31.70 

TAP 

ANKARA 

TURCHIA 

9470 

31.68 

CR6RI, 

OLANDA 

ANGOLA 

9480 

31.65 


VOICE OF AMERICA 

USA 

0190 

31.61 


MOSKVA 

URSS 

0500 

Si .58 


MINSK 

URSS 

0500 

31,58 

XEWW 

MEXICO 

MESSICO 

0505 

31.56 

YUC 

BEOGRAD 

JUGOSLAVIA 

9510 

31.55 

GSB 

LONDON 

G. BRETAGNA 

9515 

31.53 

KRCA1 

S. FRANCISCO 

USA 

0520 

31,51 

OZF 

SKAMLEBAEK 

DANIMARCA 

9530 

31.50 

SP31 

WARSAWA 3 (i 

POLONIA 

9530 

31.50 

WGEO 

SCIIENECTADY 

USA 

9530 

31.50 


MOSKVA 

URSS 

0530 

31.50 

KZCA 

SALZBURG 

AUSTRIA 

0535 

31.471 

HER4 

SCHWARZENBURG 

SVIZZERA 

9540 

31,45 


M CENCI I EX 2 ' 

GERMANIA USJ 

9540 

31.45 

ZL2 

WELLINGTON 

N. ZELANDA 

9550 

31.41 

GWB 

LONDON 

G. BRETAGNA 

9550 

31.41 

LKJ 

OSLO 

NORVEGIA 

9550 

31.41 

OAX4E 

UMA 

PERÙ 

9550 

31.41 

WN RE 

ROUND BROOK 

USA 

9550 

31.41 

VLB 

BOMBAY 

INDIA 

9550 

31.41 

RNF 

AL LOUIS-Par Ih 

FRANCIA 

9565 

31.36 

ZYK3 

RECIPE 

BRASILE 

9505 

31.36 


LINZ 

AUSTRIA 

9570 

31.35 

WRFV 1 

r BOSTON 

USA 

9570 

31,35 

THÀ 

ALGER 3” 

ALGERIA 

9570 

31.35 

kwid;s 

S. FRANCISCO 

USA 

9575 

31.33 

I-RAI 

ROMA 

ITALIA 

9580 

31.32 

GSC 

LONDON 

G. BRETAGNA 

9580 

31.32 

VLG 

LYNDMURST 

AUSTRALIA 

0580 

31.32 

VLB9 

SHEPPARTON 

AUSTRALIA 

9590 

31.28 

PCJ 

H UI ZEN 

OLANDA 

9590 

31.28 

VUD5 

DELHI 

INDIA 

9600 

31,25 

GRY 

LONDON 

G. BRETAGNA 

9600 

3 1 .25 

CE960 

SANTIAGO 

CILE 

9600 

31.25 


MOSKVA 

URSS 

9605 

31.23 


ATI UN AI 

GRECIA 

9605 

31.23 

JKL2 

TOKJO-YAMATO 

GIAPPONE 

0610 

31.22 

LLG 

F RED ERIKST AD 

NORVEGIA 

9610 

31.22 

ZYC8 

RIO DE JANEIRO 

BRASILE 

9610 

31.22 

CH LS 

SACKVILLE 

CANADA 

9610 

31.22 


MOSKVA 

URSS 

9620 

31.19 

TIPG 

S. JOSE* 

COSTA RICA 

9620 

31.19 


SALZBURG 

AUSTRIA 

9620 

31.19 

RNF 

ALLO IMS - Paris 

FRANCIA 

9620 

31.19 

CXA6 | 

MONTEVIDEO 

URUGUAY 


3N 


IN 

2N 

2N 

2S 

2N 


3N 

3S 

2N 

3S 

3SN 

3S 

3SN 


IN 

SS 

3S 

2S 

2S 

2S 

3S 

IN 

2S 


ANNUNCIO 


Radio Club 
Militar Ausimi 
R. Congo Belge 
Yoz de Cuba 
H. Romania 
Eli), del Pueblo 

Ein. Cobierno 


U. Splendici 
R. Colonial 
Kazak R. S. 

R. Progreso 
R. Nacional Esp. 
Ist. Astronomico 

R. Colgo Belge 

Radio Abaroa 


3N 

IN 

2N 

3NS 

2N 

2N 

IN 

2SN 

2SP 


Union Radio 
Radio Bclgrano 
Radio Club 

Voz Amer. Latina 


3 PS 
2N 
3N 

3S 

2SN 

1S 

3N 

IN 


Radio Central 


Giornal de Commercio 


2N 
SS 
3 PS 
2MP 
2PS 
4MN 
SS 
4PS 
IN 
3SN 


India Radio 
La Americana 


2S 

lMj 

2SN 

3N 

2N 

2N 

IN 

2MPS 

2S 

2N 


Stathmos A Ih ino n 
Japon Armed Forces 

Radio Tamoyo 


Voz de la Victor 


P. Elettrica 


(confiuus) 


( Segue : Corto rroWco - pratico) 

struiti in modo che la capacità può essere 
variata continuamente con comando ma¬ 
nopola. Essi sono svariali di forma e co¬ 
struzione e noi ci occuperemo di ciò in 
esteso in seguito. Le arma tuie sono ge¬ 
neralmente formate da lamine interval¬ 
late e rientranti. Quelle fisse assumono 
il nome di statore: e quelle mobili di 
rotore. Si dicono in tandem quando più 
condensatori sono comandati da un uni¬ 
co albero. Graficamente vedi figura 8. 
i) Vernieri. Assumono tale nome eonden- 
salori variabili di piccole dimensioni e 
capacità. Graficamente si rappresentano 
come ì normali condensatori variabili, 
lutti i dati, o parte di questi, indicati 
precedentemente, sono scritti su i conden¬ 
satori con le abbreviazioni che abbiamo ci¬ 
talo. E' però in uso un sistema americano 
che sostituisce ad ogni caratteristica e cifra 
un punto colorato; questo sistema lia i 
vantaggio di poter consentire la indicazione 
di tulli i dati anche in condensatoti di pic¬ 
colissime dimensioni. I codici relativi ai 
colori, verranno riportati in seguito. 

IMPIEGO DEI COMJEimTORI 

a) Condensatori fissi. Come livellamento, 
accoppiamento, fuga, accordo ed ogni al¬ 
tro impiego di carattere generale. 
b,t Condensatori semifissi e variabili. Per 
1 allineamento o sintonia nei circuiti di 
alta frequenza. 

Sono questi ! principali e i più normali 
impieghi dei condensatori nei circuiti dei 
radioricevitori ; avremo modo durante lo 
studio punto per punto di occuparci detta¬ 
gliatamente di loro. 

CAUSE DI GUASTI 
MEI CONDENSATORI 

s; Perdita di capacità. Cioè per una altera¬ 
zione avvenuta nelle armature o nel die¬ 
lettrico la capacità è diventata minore 
di quella originaria. 

b) Interruzione o apertura. Dovuta alla rot¬ 
tura o comunque al mancato contatto tra 
le armature e i terminali per Putilizza- 
zione; la capacità è zero. 

c) Dispersione o perdila. Conseguenza delle 
perdite caraneristiche del dielettrico. 
L’isolamento tra le due armature non è 
più infinito ma è presente una certa 
resistenza. 

d) Corto circuito o condensatore perforato. 
Per deformazione delle armature o per 
alterazione del dielettrico la resistenza 
tra le due armature è diventata zero. 

(continua) 

TEMA N. 2: 

~~ Trovare la capacità totale nei gruppi di 
condensatori delle figure supposto che essi 
abbiano le seguenti capacità: 

Figura 4 — €L = 10 pF, C„ = 0,00001 
mE, C, 5= 10.000 mmF; tro¬ 
vare la capacità totale in mF. 

Figura 5 — C, = 0,1 mF, C„ = 1.000 

mmF. C, — 110 pF ; trovare la 
la capacità totale in pF. 

Figura 6a~ C, = 0,001 mF, C ? = 1.000 
in mi, C, = 20 pF ; trovare la 
capacità totale in pF. 

Figura 6b — C f = 300 pF, C., = 0,05 mF, 

C A ~ 20.000 mmF ; trovare la 
capacità totale in mF. 
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MICROONDE CIRCUITI E TUBI 

di G. A. U GHETTI 


Premessa 

a tecnica conrulliva degli apparali lavoranti su frequenze 
-J dell’ordine di 21.000 MHz e più, è ovviamente diversa da 
quella riscontrabile nel campo delle onde cortissime e in partico¬ 
lare, sia i tubi sia le induttanze e le capacita vengono realizzali 
secondo criteri speciali. 

Per quanto concerne la propagazione delle microonde nello 
spazio libero* si può ritenere con buona approssimazione die 
essa sia governata dalle stesse leggi dell ottica e pertanto le di¬ 
stanze superabili sono tunzionc dell entità degli ostacoli frappo¬ 
sti e della curvatura della superfìcie terrestre. In America già da 
qualche anno stazioni di dilettanti lavorano nel campo delle ultra- 
frequenze, come ad esempio: 

W 6 BM5-W2LGF 15.6 rm) 

W 2 RJM-W2JN O mi) 

W 1 NVL-W9SAD (1,4 cui). 


In luogo dei circuiti « tank » si possono come è noto usare se¬ 
zioni risonanti di linee di trasmissione: una linea accordala su 
Vi della lunghezza d'onda, cortocircuitata a un estremo e con 
Pallio estremo aperto presenta il fenomeno delle onde staziona¬ 
rie; allorché dal lato aperto della linea viene applicala una ten¬ 
sione a radiofrequenza di frequenza uguale a quella di risonanza 
della linea si hanno risultati in lutto simili a quelli ottenibili 
con un circuito risonante in parallelo (vedi Jfig. 2). 

L’impedenza d’entrata di un tale circuito è notevole (per eseni- 
pio 0,4 Mollili) e pure notevole è la corrente che scorre nel lato 
chiuso della linea. 

In circuiti a linea lavoranti a frequenze superiori ai 420 MHz, 
lo spazio Ira i due conduttori diviene una frazione apprezzabile 
della lunghezza d’onda, per diminuire il più possibile le perdite 
per irradiazione, i due conduttori paralleli devono essere spaziati 


Circuiti per microonde 

Per la gamma delle onde corte il circuito oscillante viene otte¬ 
nuto come è noto secondo una disposizione schematicamente rap¬ 
presentata in fig. 1-c, ossia una capacità € e una induttanza L 
sono collegati in parallelo: quando la frequenza di risonanza au¬ 
menta, il valore di C ed h si riduce comparendo infatti al deno¬ 
minatore della formula: 

I _ 

6,28 Ì L C 



dove: / — frequenza in Hz; L induttanza in Henry: C ~ capa¬ 
cità in Farad; per cui si viene ad avere un condensatore C (figu¬ 
ra 1-6) con superficie minore delle armature e una induttanza /, 
che per un dato valore può ridursi ad una sola spira. Supponendo 
di voler ulteriormente elevare la frequenza di risonanza di que¬ 
sto circuito, la capacità C e l'iiuhittanza L si ridurranno ancora 
assumendo la forma del circuito di fig. 1-c,* L è ora un semplice 
conduttore che riunisce tra loro le due piccole armature di C; 
questo circuito è ancora oscillante, tuttavia dato « Belletto pelle >j 
particolarmente intenso alle frequenze mollo elevale il coefficiente 
di merito del circuito risulta sfavorevole, Q è infatti: 



dove: Q — fattore di merito in ohm; co — 6,28 x frequenza ; 
R — resistenza in ohm. 

Si può migliorare grandemente il fattore di merito del circuito 
diminuendo il più possibile la resistenza ohmica R dando al con¬ 
duttore della fig. 1-c una grande superficie, si ottiene così un cir¬ 
cuito oscillante di forma insolita (lìg. 1-ei. che si può immaginare 
a puro scopo didattico, generato facendo ruotare il circuito di 
fig. 1-c su sé stesso come indicato ili fig. 1-d, dopo rotazione com¬ 
pleta il solido ottenuto ha la forma geometrica « a scatola » (tank) 
di fig. 1-e. I/induttanza essendo data in questo circuito dalle pa¬ 
reti della scatola die sono a notevole superficie, la resistenza 
ohmica propria è molto bassa per cui si ottengono coefficienti di 
merito dell’ordine di 3000 e più, specie se nella costruzione fa 
in modo die R2-RI sia compreso fra 3 e 5; la capacità è data 
invece dalle super fi ci affacciate nel punto mediano d'intersezione. 

L’induttanza di un tale circuito è calcolabile con la seguente 
formula : 


L - 46 X 



dove: L — induttanza in microH; h — altezza della scatola in 
inni ; r, raggio del perno interno centrale in inni: r, = raggio 
della scatola in nini. 

La capacità ò invece data da: 


C = 0,176 



s 


dove: C ~ capacità in pF; D- = diametro esterno delle flangie in 
il un ; L) r et diametro interno delle llangie in min; .s = distanza 
tra le flangie in nini. 


.r 

T. 


Ìl = ■ r -- 

X rr — 

x 

/ u- 



Et U-ì 

Fig. 2 - Equivalenza fra e ir cui la oscillante africo e linea accordala. 


fra i loro centri non meno del 10% della lunghezza d’onda, e nel 
caso che i conduttori fossero di grande diametro la spaziatura 
non dovrà essere iti ogni caso minore del doppio del diametro 
stesso, in caso contrario si avrebbero perdite notevoli per correnti 
parassite introdotte dai campi adiacenti. Tuttavia per frequenze 
mollo elevate i circuiti oc tank » sono preferibili alle linee, a meno 
che queste ultime non vengono realizzate, anziché con conduttori 
in parallelo, secondo la disposizione coassiale. In fig. 3 sono para¬ 
gonati fra loro un circuito classico con quello a « tank », a linea 
semplice, e a linea coassiale. 

Per raggiungere uri accordo perfetto specie in sede di messa a 
punto è opportuno introdurre nel circuito risonante organi rego¬ 
labili, in genere sotto forma di capacità variabili che tra 1 altro 
permettono di ridurre la lunghezza delle linee. In fig. 1 sono illu¬ 
strati in via d'esempio alcuni sistemi di accordo che non richie¬ 
dono particolari spiegazioni avendosi in ciascun caso un pìccolo 
condensatore con armature mobili. 

Ln circuito che si discosta alquanto da quelli fino ad ora illu¬ 
strati è il circuito « Butterfl) » o circuito a u: farfalla », nome che 
gli deriva dalla sua particolare forma geometrica, ed avente la 
particolarità di poter essere sintonizzato su un’ampia gamma di 
frequenze pur presentando un elevato coefficiente di merito e di¬ 
mensioni ridotte. Esso si presenta come in fig. 5, dove i punti 
a e 6 sono i capi dì alimentazione del circuito : il « butterfiy » 
consta di uno -latore a s » e di un rotore « r » realizzali come 
un robusto con densa l ore variabile per trasmissione di forma par¬ 
ticolare, lo statore c esternamente cilindrico mentre all’interno 
è sagomato se rondo un profilo che ricorda la formula di un u otto » 
e tale forma hanno pure le lamine del rotore tc r » il quale è 
libero di ruotare attorno a un perno « p ». A scopo puramente 
semplificai ivo in fig. 6 viene riportata per successivi passaggi Bevo¬ 
luzione del circuito « butterfiy ». 

Tu fig. 6-a è rappresentato un circuito a linea con condensatore 
di accordo, in 6-6 lo stesso risultato è ottenuto mediante una 
pìccola armatura ruotante che offre il vantaggio di non avere con- 
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Fig. 3 - Raffronto fra circuito classico, a « tank », a linea , r linea 

coassiali\ 


olfl? L ghi era rrohile 





tatti striscianti, in 6-c la linea è ripiegata circolarmente e Tanna¬ 
tura ruotante è imperniata nel centro geometrico offrendo cosi 
la possibilità di variare sia la capacità che Fiiiduzione dei cir¬ 
cuito; in 6-d due circuiti del tipo 6-c sono combinati simmetri¬ 
camente e il rotore prende la forma di « farfalla » s il funziona¬ 
mento è analogo con il vantaggio però che al ruotare dell’arma¬ 
tura mobile non si hanno spostamenti del centro elettrico; più 
circuiti « butterfly » possono essere messi in parallelo fra loro 
(come indicato ili sezione fig. 5-6). 

ha capacità di ciascun circuito « Butterfly » può essere calco¬ 
lata con la formula : 

in - 1)S 

C = 0*1)385 

d 

dove. C capacita in pi 1 : ri ~ numero delle placche fisse più 
quello delle «farfalle»; S = superficie affacciata in enr: d = di¬ 
stanza tra le armature in cm. 

L induttanza invece può essere calcolala con la formula: 

_1,256 . S 

~ 5,9 . h . lii- 

dove: L — induttanza in /<H; S = sezione abbracciala dalla spira 
in cm - ; h = spessore della spira in cm. e facendo il computo 
come se ci si trovasse in presenza di una sola spira. Il rapporto 
tra massima e minima induttanza varia al ruotare delFarmaliira 
mobile da 1,5 a 4. 

Tubi per microonde 

A frequenze estremamente elevate le capacità iiitereleltrodiche 
e 1 induttanza intrinseca dei collegamenti interni di un tubo limi¬ 
tano la massima frequenza possibile di lavoro, in generale oltre 
questo limite il tubo non entra più in oscillazione. Lavorando 
con frequenze non elevatissime il tempo impiegato dagli elettroni 
emessi dal catodo per giungere alla placca ù relativamente trascu¬ 
rabile, ad esempio a 10 MHz il tempo di transito è di solito dd- 
1 ordine di 1/100 di ciclo, ina a 1000 Mllz questo tempo rappre¬ 
senta già la durata di un ciclo. Con tubi di speciale costruzione 
quali gli « acornj), i « door-knob » e « miniatura » grazie all»* 
dimensioni ridotte interelettrodicbe si può giungere a 600 MHz 
e con minimi rendimenti anche fin quasi a 800 MHz. Oltre que¬ 
sto limite i collegamenti per quanto ridotti essi siano hanno sem¬ 
pre effetti nocivi. Per Tinsieme di questi motivi si sono studiati 
tubi basati su concetti nuovi o quasi e che ora passeremo in ras¬ 
segna. Nei tubi tipo « Lighthousc » o « Megatron » il circuito riso. 


nante ò collegabile direttamente agli elettrodi che anziché coas¬ 
siali sono complanari (fig 7); le perdite per irradiazione sono 
piccole e il tempo di transito degli elettroni data la minima di¬ 
sianza tra placca e catodo è notevolmente ridotto. Durante le se¬ 
mionde negative di griglia si ha una riduzione della velocità degli 
elettroni, mentre durante le semionde positive di griglia gli elet¬ 
troni vengono accelerati, si ha pertanto una tendenza degli elet¬ 
troni emessi dal catodo a raccogliersi in gruppi per cui del fascio 
di elettroni emessi dal catodo solo una parte giungerà alla placca 
seguendo ancora la forma primitiva di oscillazione della griglia, 
mentre gli elettroni rimanenti raggiungeranno la placca con velo¬ 
cita differenti risultandone menomala Teffìcienza del tubo. Questo 
effetto, svantaggioso nei tubi convenzionali c nei « megalroiis », è 
stato messo a profitto per la costruzione dei tubi a « modulazione 
di velocità » nei quali il segnale d’ingresso sulla griglia è impie¬ 
galo a variare la velocità degli elettroni allo scopo di suddividerli 
in strati In modo mollo semplificato un tipo di tubo a « modu¬ 
lazione di velocità » è rappresentato in fig. 8. Un catodo k , a ri¬ 
scaldamento indiretto, emette elettroni che sono concentrati dal- 

I elettrodo condensatore c, e attratti dalTelettrodo a tubo T posto 
nella parte mediana del dispositivo. L’elettrodo T è la griglia 
di controllo, e allorché una tensione a ultrafrequenza vi è appli¬ 
cala gli elettroni vengono accelerati durante le semionde positive 
e decelerati durante quelle negative. La lunghezza del tubo T è 
uguale alla di-tanza coperta dagli elettroni durante un semiciclo 
in modo clic gli elettroni possono essere accelerati o ritardali pri¬ 
ma di lasciare il tubo, alTuscita da T gli elettroni incontrano un 
elettrodo riflettore R posto a distanza predeterminata in funzione 
della frequenza di lavoro e a potenziale prossimo a zero che fre- 
na gli elettroni in arrivo, li arresta completamente e infine, allor¬ 
ché hanno perso tutta la propria energia cinetica, sono di nuovo 
nattratti dalla griglia T (che è a potenziale molto più positivo). 

II punto in cui gli elettroni invertono il loro senso di movimento 
dipende dalla loro velocità e quindi la modulazione di velocità è 
di nuovo convertila in modulazione di corrente. Questi tipi di 
tubi lavorano ancora bene per onde di 5 cm (6000 MHz) fornendo 
potenze d uscita dell'ordine del centinaio di watt. Un tipo parti 
colare di tubo a « modulazione di velocità » si ha nel tipo « Klv- 
slron » in cui gli elettroni emessi dal catodo (fig. 9) sono acce¬ 
lerali e ritardati durante il passaggio attraverso un campo elet¬ 
trico creato tra due griglie (« buncher ») c parte in un risuona- 
lore a cavità detto u rhumbairon ». 

Il campo ad altissima frequenza .reato fra le griglie è parallelo 
al fascio di elettroni e li accelera e ritarda in ritmo con la fre¬ 
quenza della tensione applicata; il fascio di elettroni modulati in 
velocita che ne risulta lavora nella zona libera centrale; anche 
in questo tubo compare un elettrodo riflettore che ha la funzione 
già vista per il «megatron»; una griglia posta subito dopo il 
catodo permette la modulazione. Le dimensioni geometriche della 
cavita risonante determinano la frequenza di lavoro del « Kly- 
stron » unitamente al valore delle tensioni applicate. Il fattore 
di merito di questo dispositivo é molto elevato ciò die permette 
di ottenere una uscita con percentuale ridotta di armoniche pur 
essendo queste abbastanza forti nella corrente di elettroni. 

Infine fra i vari tipi di tubi per microonde possiamo annove¬ 
rare il « magnetron » o meglio il magnetron a cavità risonanti. 
Tome e noto d magnetron classico è costituito da un diodo con 
elettrodi cilindrici posti in un campo magnetico uniforme e nor¬ 
male alla traiettoria degli elettroni e permette pur nella sua forma 
primitiva di giungere fino a frequenze di 1000 MHz con rendi- 
menti dell ordine del 20-25%. In fig. 10 è illustrato schematica- 
niente il funzionamento di un magnetron di tipo classico il cer¬ 
chio esterno simbolizza la placca e quello interno il catodo il 
campo magnetico applicalo si deve supporre perpendicolare’ al 
piano dei loglio. 

In fig. 10 .'/ la traiettoria degli elettroni in assenza del campo 
magnetico raggiunge la superficie interna dell’anodo perpendico¬ 
larmente. in b questa traiettoria per la presenza di un debole 
campo magnetico si incurva c in e per un campo ancora maggiore 

teùs? 1 S,,1, , ,°: ,1,e B mfi,le ln d 11 <- am P° magnetico è cosi in¬ 

tenso che gli elettroni percorrono una traiettoria ehiusa ritornando 
al catodo, questo ultimo caso corrisponde grosso modo alla con- 
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Fjg, [li Percorso degli elettroni in on « magnetron ■ classico al variare 
de! rampo magnetico. 


dizione cTÌliea di oscillazione, Nel caso di fig. 10-d viene a crearsi 
ima grande carica spaziale tra anodo a. catodo c questa carica si 
può supporre ruotante a il orno al catodo. Da questo tipo classico 
di magnetron si è pervenuti in un primo tempo al magneti on 
multianodieo e infine, a quello a eavila risonanti che è il tipo 
più per lezio nato per microonde. -Nel magnetron a cavità gli anodi 
vengono loggiati in modo tale ila assolvere anche la funzione di 
circuito oscUlaine. In fig, il-a-6 sono raffrontati un magnetron 
classico ad anodo spaccalo e uno a cavità risonante, è intuitivo 
il perfezionamento apportato includendo il circuito risonante nel 
tubo stesso. 

Per frequenze molto elevate si sono costruiti magnetron a piu 
(avita risonanti (fig. 11-c.i mediante i quali si sono raggiunte fre¬ 
quenze di 30.000 MHz (1 cm) con rendimenti superiori al 50% 
e potenze dell'ordine del centinaio di watt, e si ha già notizia 
della costruzione di magnetron uìtrasegrnenlati che funzionano su 
frequenze di 200.000 MHz e pili. 

Guida onde e risuonatori 

Nella tecnica delle radioonde centimetriche si sono sviluppale 
particolari linee di trasmissione costituite da tuhi conduttori at¬ 
traverso i quali viene trasmesso sotto forma elettromagnetica 1 ener¬ 
gìa a radiofrequenza, le pareli metalliche del tubo hanno in que¬ 
sto raso la sola funzione di delimitare nello spazio il percorso 


delle onde. L’energia ad altissima frequenza viene immessa ari un 
estremo della guida sia per irradiazione che per accoppiamento 
induttivo o capacitivo e viene ricavata all altro estremo. Al fine 
didattico si consideri come il principio della guida potrebbe deri¬ 
varsi da una comune linea a due conduttori. In fig. 12-a si vede 
come a una linea di trasmissione bifilare si possono collegare di¬ 
sposte a coppie, l’uno superiore e l'altra inferiore, delle linee 
risonanti accordate su % di lunghezza d'onda senza che la loro 
presenza perturbi la propagazione. 

In fig. 12-ò si vede come si possono applicare un numero cosi 
grande di linee risuonanti fino a formare un rettangolo solido 
che è appunto il guid aonde. 1/ e tempio portato non è del tutto 
esatto in quanto la guida in pratica non funziona prò pi io t onu 
un conduttore bifilare shuntato da ui numero grandissimo di pon¬ 
ticelli a Vi A, .e così fosse potrebbero propagarsi attraverso la 
truida solo le onde per cui e^a è in risonanza, ossia A/4 ; invece 
tali lunghezze (Tonda sono proprio quelle che non possono pas¬ 
sare : vengono trasmesse invece tutte le onde di lunghezza 
minore, in definitiva un guidaonde non trasmette lunghezze d onda 
maggiori o uguali a 2 * (vedi fig- 12-6); altra discordanza rile- 
\ abiìc circa l'esempio evolutivo citato è la velocità di propaga¬ 
zione clic nella guida è sensihilmenLe minore che nella linea bifi- 
hire, in quanto nel gnidaonde la propagazione avviene in realta 
per successive riflessioni contro le pareti interne del tubo. Que¬ 
sta propagazione può avvenire secondo diversi « modi », ad esem¬ 
pio secondo il modo TM (magnetico trasversale) oppure TE (elet¬ 
trico trasversale) e senza entrare in dettagli è utile ricordare clic 
i due modi di propagazione possono essere ulteriormente speci fi 
cali usando come simbolismo due cifre da unirsi alle lettere: si ha 
cosi il modo di trasmissione TE, r TM i 0 ecc. 

Il numero di « modi » possibili aumenta in genere con 1 au¬ 
mentare della frequenza ossia col diminuire della lunghezza d on- 
da trasmessa rispetto alle dimensioni della guida, e in particolare 
alla dimensione « v ». Era tutti i « modi » possibili esiste un solo 
modo detto « dominante » e che si ottiene per la frequenza piu 
bassa che è possibile trasmettere ed esso è quello generalmente 
impiegato nell'uso del guidaonde. Per far sì che una guida lavori 
mio secondo il « modo dominante » occorre che essa sia costruita 
facendo « x » leggermente superiore a A/2, dove A è la lunghezza 
(Tonda che si vuol trasmettere e « y » deve essere posto circa 
uguale a Vi x. 

ha guida oltreché rettangolare può essere fatta di forma circo¬ 
lare come un vero e proprio tubo e per il dimensionamento si ha: 

Guida Guida 

rettangolare circolare 

Onda max trasmissibile senza attenuazione 1,1 x 2,8 r 

Onda max trasin. con piccola attenuazione 1,6 x 3,2 r 

Onda max completamente attenuata ... 2 x 3-4 r 

Si noti che con a x » si è indicato al solito la dimensione come 
da fig. 12-6 e con «r» si è indicalo il raggio interno; se la lun¬ 
ghezza d’onda A è espressa in centimetri anche v, v eri r devono 
essere espressi in centimetri. 


Conclusione 

Da quanto per sommi capi esposto, è possibile senz’altro proce¬ 
dere alla realizzazione pratica di oscillatori per ultrafrequenze, 
il punto difficile da superare è la possibilità di reperire il tubo 
adatto allo scopo, tutto il rimanente presenta meno difficoltà di 
quanto possa parere a prima vista, infatti se ad esempio si im¬ 
piegano come tuhi dei magnetron a caviLa risonanti, la costru¬ 
zione delToseillatore si riduce alTalimentazione del tuho e se si 
vogliono fare prove di trasmissione non è difficile con le formule 
surriporlate calcolare le dimensioni del guidaonde per trasmet¬ 
tere Tenergia al sistema irradiante che può essere costituito da 
un semplice riflettore parabolico posto in corrispondenza del- 
Festremo della guida. Per la eventuale costruzione del riflettore 
si veda un cenno orientativo dì calcolo nell’articolo « Riflettori 
per onde ultracorte » apparso a pag. 100 del numero 5-6. marzo 
1647 de o /'antenna ». * 



Fig. il - a) magnetron classico; b) n cavità risonatile; e) a 1 cavità risonanti. - Fili,. 12 


Pool azione d el principio dei guidaonde. 
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GIUSEPPE MONTUSCHI (I1AXW) 

Oscilloscopio a R(! 
Ricevitore TV 


parte seconda 


de termina tu principalmente, dall ammontare del valore negativi! 
di polarizzazione di griglia, il gas esistente nel triodo subiianca- 
mente si ionizza, causando la conducibilità del tubo stesso. I prò- 
cessi che appaiono nel tubo, possono essere spiegati Invernimir 
paragonando il tubo a una resistenza (tubo innescato) piazzata 
in parallelo al condensatore di carica C. 11 condensatore si scari¬ 
cherà immediatamente attraverso questa resistenza, provocando una 
canuta di tensione, in modo che la tendone dì placca del triodo, 
verrà ad essere immediatamente ridotta a tal punto, che il tubo 
non potrà rimanere più ionizzato, e si disinnescherà. E di nuovo 
il processo or ora descritto si ripeterà. Dalla breve descrizione 
del procedimento, è evidente che. ratinale ciclo di scansione sì 
compie duranti' il tempo in mi il condensai ore C viene caricato 
attraverso la resistenza R y e il corto periodo, del ritorno di trai - 
eia, seguirà quando il triodo ionizza e scarica il condensatore C 
attraverso alla propria bassa resistenza interna. La frequenza chi' 
occorre per compiere, il processo di scansione, dipende dalla co¬ 
stante-tempo della rombi nazione R('. 


Circuito di scansione 

Lom è noto, il circuito di scansioni' {esplorazione i in un osci!- 
lo scopio, è un generatore di tensione chiamalo normalmente « ge¬ 
neratore a denti di Sega a per la sua caratteri sii ea forma d'onda 
(fig. 6 n)). Questa tensione a dente di sega viene generalmente 
applicata allo stadio d entrala deiratnplifiealore a deflessione e 
I oscillazione di questa tensione ha la proprietà di deflettere il 
lascio elettronico del tubo a raggi catodici, da sinistra a destra, 
c dalla parlo inferiore a quella superiore. Sullo schermo del tubo 
a raggi catodici apparirà allora, con una uniformità di tempo, 
una traccia formata dal fascio in movimento, che ritornerà, arri¬ 
vata alla posizione limite al punto di partenza in un tempo rela¬ 
tivamente corto. 

L'esatta proiezione di una figura è basala suiruniformità del 
dente di sega, stili-uniforme periodo di velocità, o linearità del- 
1 uscita del dente di sega delToscillalore (fig. 7) e in modo più 
impoi tante sulla brevità del periodo della traccia di ritorno. La 
esatta linearità di una forma di denti 1 di sega viene indicata in 
fig. 6 nj, e la lig. 6 e) le fasi di due cicli d onda come appari¬ 
ranno sullo schermo del tubo a raggi catodici, quando Loscilla- 
7/ione sarà connessa a una placchetta defiettrice orizzontale. La 
fig. fi h) mostra invece oscillazioni di denti di sega non lineari 
e in fig. 0 fi) i medesimi visti nello schermo (notare i due cicli 
inegualmente spaziati) quando alla placchetta deficitrice orizzon¬ 
tale viene applicato questo segnale. Se noi con tale oscillazione 
a dente di sega non lineare, poniamo sotto osservazione un se¬ 
gnale televisivo, Vimmagine apparirà al lato sinistro mollo estesa, 
e al lato destro molto ammassala. Perciò è importante avere mi 
oscillatore che eroghi un segnale a dente di sega costante e uni¬ 
forme, e un amplificatore deflcttore che non introduca distorsioni 
amplificandole, per non sconvolgere un'altra volta tutto il pro¬ 
cesso. Molti esperimenti sono stati effettuati su vari tipi di cir¬ 
cuiti oscillatori a dente di sega, aggiungendo molle volte varianti, 
o provando di utilizzare tipi di circuito con militi vibratore. Ma 
concludendo si è convinti che i più soddisfacenti oscillatori scan- 
"ione, per un oscilloscopio televisivo sono, i familiari triodi a 
gas. tipo 884 e 885. 

Le ragioni che ci hanno indotti a propendere per questi tipi 
di valvole sono innumerevoli. La prima consiste nel fatto clic, 
adoperando un triodo a gas per produrre oscillazioni a denti di 
se o a ’ i circuiti richiesti sono est rem ani ente semplici, in aggiunta, 
c molto facile ottenere la propria regolazione, essendo sufficiente 
per esso un commutatore e un potenziometro, per poter variare 
la frequenza su tutta l'intera gamma richiesta dalla scansione 
orizzontale delFoscilloscopio televisivo, cioè da 20 a 20.000 Hz. 

La linearità di scansione di questo circuito c eccellente su tutta 
1 intera banda di frequenza, se usato questo circuito base, e i! 
tempo di ritorno di traccia rimarrà minore del 15% per ciascun 
ciclo di scansione. (Questo circuito preso alla massima frequenza 
di 20.000 Hz. accusa un ritorno di traccia minore dei 15%). Così 
da assicurare una soddisfacente esecuzione del segnale video, poi¬ 
ché i tipi per televisione hanno un tempo di ritorno di traccia, 
che non supera il 15%. 

La fig. 8 mostra uri circuito di scansione, usante triodo a gas. 

In breve le funzioni del circuito sono le seguenti. Alla partenza 
della tensione di scansione, il condensatore C comincia a cari¬ 
carsi, attraverso la resistenza R che è connessa al B. A questo, 
poi die il triodo a gas ha una polarizzazione fissa di griglia, ne¬ 
gativa. e a causa della piccola tensione che appare sulla placca, 
il tubo rimane istantaneamente interrotto, e nella placca non cir¬ 
cola corrente. Questa situazione continua ad esistere, finché la 
carica del condensatore e la risultante tensione di placca del trio¬ 
do, vengono a trovarsi a un certo valore critico. A questo punto. 



l'ìfj. fr — »! Tensione di scansione a 
tla sinoidale con segnale dì scansione 
sione a dente di sega non lineare, dì 
segnale di scansione 


dente di sega lineare, hi Oli¬ 
li nea re. c) Tensione di scan¬ 
di mia sinoidale deformata eoo 
non lineare. 



I-iff. 7. — Formazione dcirimimigine di un‘onda sinoidale sullo 

schermo di un oscilloscopio. Il tempo della traccia di ritorno '■ 
volutamente esagerato per porre in evidenza Pelletto ad esso dovuto. 


il termine costanle-tempo di una combinazione di RC è donata 
dalla formula 

r * = *-C [5] 

dove: 7, - tempo in secondi: R -- resistenza in Mulini : C = ca¬ 
pacità in microF. 

Da (pie sta formula si può fucilili cute notare, che come l'uno 
o l'altro valore di R o C aumenta, la lunghezza del tempo per 
ogni ciclo di scansione corrisponde a un anniento o a una dimi¬ 
nuzione di frequenza. 

Dovi- 

Tempo per ciclo — ì/freqiienza f 6 f 

La fig. !) mostra il circuito completo di un oscillatore a dente 
di .-egu che utilizza uno dei seguenti triodi a gas. 881 o 885. 


9 


















Fig. 8. — Circuito tipico di un generatore del segno le di scansio¬ 
ne utilizzante un triodo a gas. 



Fig. 1). — Circuito eom nido di un generatore d-d scena Ir li scan¬ 
sione. RI = 5 0 k, pot.; R2 — 23 k ; R3 = 200 k, tW; RI = 5M, poi.; 
R5 = |),8M, 2\V ; Ufi — 500; R7 =3 k, pot.; H8 — 2M ; R9 = 300 k; 
CI =0,1' mF, fiOOV ; C2-25 mF, elei,; l "\—100 pF, mica; C 1 = 0,25 
mF, 800 V; 05=70.000 ni-, S00 V ; 00=25.000 pF. 800 V ; 07— 
5.000 pF; 800V; C8 “ 2.000 pF, 800V; CO = 0,5 mF, 800\ ; CIO _ 
3—30 pF, priininer; bande di frequenza del selettore SI nelle posizioni: 
1 = 15 = 30 II/.; 2=50=200 Hz; 3 = 180 = 000 I1Z; 1=500; 2000 HZ; 5 = 
1,5 = 5,1 kllZ ; 0 = 5=20 kHZ. 


Questo circuita provvede a fornire oscillazioni a denti di sega, 
per ogni frequenza compresa da 15 a 20.000 Hz. T/ultenuatore 
d’uscita, come si vede, è la parie mostrala in fig. 2 c) ed è al- 
l’uopo montata come mostra la fig. 9 all’uscita dell’oscillatore 
per completare lo schema. La tensione base per 1*alimentazione 
della valvola è assicurala dal partitore di tensione, consistente in 
una resistenza da 200.000 ohm inserita tra il + B e il catodo, e 
da una da 3.000 ohm variabile tra il catodo e la massa. Questa 
resistenza variabile può essere sostituita con un normale poten¬ 
ziometro, installato in maniera tale da poter essere regolato dal 
di dentro dell’oscilloscopio con un cacciavite, permettendo così 
un’esatta regolazione del giusto punto di ionizzazione, per le 
oscillazioni, 

f valori dello schema sono circa corretti se la tensione \ B ec¬ 



Fig. 10. — Tensione di carica dì un condensatore in funzione della 
costante di tempo del gruppo RF. 


cede i 600 V. Se questo valore ,è minore, la resistenza H3 di 
200.000 ohm potrà essere sostituita con una da 100.000 ohm in 
modo da assicurare una perfetta alimentazione del valore di po¬ 
larizzazione. Sebbene !a usuale resistenza da 200.000 ohm sia an- 
cll’essa adatta per tensioni inferiori ai 600 V. La resistenza va¬ 
riabile da 5 Mohm posta in serie con la resistenza di 800.000 ohm. 
provvede a regolare la frequenza dell’oscillazione d'uscita, per 
un rapporto sufficientemente grande di 4:1, per ogni posizione del 
selettore di frequenze. Sufficiente sovrapposizione sarà così prov¬ 
vista per compensare le. tolleranze causate dalla capacità dei con¬ 
densatori, permettendo così uno scrutamento lineare di frequen¬ 
ze. Nella posizione di altissime frequenze il selettore si troverà 
escluso. Il condensatore di carico, in questa posizione, è connesso 
direttamente fra la placca e il catodo del triodo a gas, omettendo 
persino la resistenza di 500 ohm di disaccoppiamento. Tale con- 
Ylensatore rimarrà sempre inserito nel circuito, poiché non com 
porterà con la sua presenza nessun impedimento alla formazione 
di ogni altra frequenza su ciascuna banda. 

Comici tendo però il condensili ore in questa maniera, il tempo 
della traccia di ritorno dei Fo^i Untore è considerevolmente più 
corto che se il medesimo condensatore fosse incluso direttamente 
sul selettore nella posizione rimasta libera. Ritornando ancora 
filila desiderata linearità della iraceia dì scansione, anche le se¬ 
guenti note potranno interessare, a coloro che desiderano cono¬ 
scere ogni procedimento basilare per ottenere un perielio oscil¬ 
latore di scansione. La fig. 10 è una curva carati eristica, che 
espone come un con densa torà si carichi attraverso una resistenza. 
La curva mostra la relazione tra il tempo e la tensione attraverso 
la carica di un condensatore sopra un RC con la costante di tempo 
data dalla [5J. La fig. 11 mostra la medesima relazione, inclu¬ 
dendo soltanto una parte della curva di fig. 10. Un esame di que¬ 
sta curva di fig. Il, con l’aiuto di una riga, mostrerà che essa e 
lineare per circa il 7% di RC. In poche parole, la traccia di scan¬ 
sione, avrà urta buona linearità, se il tempo di ogni ciclo di scan¬ 
sione sarà più lungo, senza però eccedere di 0,07 RC. 

Mettendo questo in formula: 

Tempo per ciclo — 0,07 RC [7] 

dove: Tempo per ciclo = in secondi; R “ resistenza di carico in 
Mohm: C = capacità 'del condensatore di carico in pF. 

Sostituendo la formula [6] in quella [7] avremo: 

l/l = (),07 RC oppure / = 1/0,07 RC [8] 

Se la linearità è buona a qualunque valore sui 0,07 RC, una 
cifra minore, può essere impiegata al posto di 0,07 (se si desi¬ 
dera). Sebbene la frequenza dei denti di sega diminuisca se va¬ 
lori bassi sono usati al posto di 0.07, la dimensione del conden¬ 
satore di carica dovrà essere altresì aumentata per compensare la 
frequenza. Inoltre, come anteriormente detto, la forma d’onda di 
un oscillatore a denti di sega, può essere diminuita se la tensione 
cTuscita di esso viene regolato a un valore più basso. E’ perciò 
desiderabile nel progettare un oscillatore, di impiegare la mas¬ 
sima frequenza d’uscita (c il valore che donerà questa massima 
frequenza, sarà ricavato dalla formula [8]). 

(segue a pagina 15) 



Fé/. 11. -— Valori della costante di tempo da adottarsi per il gruppo 
RC onde lavorare sul tratto rettilineo della caratteristica. 
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SEMPLICE MULTIMETRO PER DILETTANTE 

JMisure ili tensione in c.c. e e.a., di corrente in c.c. e c.a. di resistenza i di uscita 

di LUCIANO COLOMBO 


redo di far cosa grata a tutti i dilettanti, descrivendo un 
^ semplice e quanto mai efficace mullimelro, veramente indi- 
spensabile u ehi si dedichi all'autocostruzione o anche a qualche 
riparazione. La sua sensibilità è di 1000 ohm per volt, e consente 
le seguenti misure: 

Corrente continua e alternata: 1 - li) - 50 - 100 - 500 - 500 - 
1000 V. 

Corrente continua: 1 - 2 - 10 - 50 - IHO - 200 niÀ. 

Misure di uscita: 5 - 25 - 50 * 250 V. (corrispondenti a 5 niW 
- 25 mW - 0,5 W - 12,5 W(. 

Misure di resistenza: da 900 , a 85Q.Q0Q | e da 90 a 85.000 ohm. 

Naturalmente gli estremi delle scale in ohm non sono assoluti, 
in quanto, tanto più alto è il valore ohmico, tanto minore è lo 



La resi sten za Rx segnata sullo schema è in posizione errala. Essa 
va inserita in serie allo strumento, prima del commutatore 1. Il 
suo impiego e comunque limilato al caso in cui la resislenza inter¬ 
na dello strumenta sìa inferiore a 100 ohm. Il valore di x deve 
essere tale da portare a 100 ohm il valore complessivo della resi¬ 
stenza dello strumento* 


valor - a set onda del valore di fondo scala scelto: 0,2 V - 2 V - 
10 V - 20 \ - 60 V - 100 V - 200 V). Per le portate milliampero- 
melrielle (commutatore 1 in posizione MA C,C., commutatore 1 
io C.C.. commutatore 2 per il fondo scala desideralo) la misura 
si effettua ron la stessa tecnica della precedente. Se l'indice segna 
0,1 in A e la scala è 0-100, si leggera 40 ni A. se invece è 0-200 si 
leggerà 80 mA. 

Per la misura di correnti alternate, si procederà come per 
quelle continue, salvo il commutatore 4 che sarà in C.A., e si 
lara la lettura lenendo presente che il valore indicato deve essere 
moltiplicato per 1,1. Per le misure di resistenza, spostamento dei 
puntali, commutatore 1 in posizione ohm; cortocircuitare i termi¬ 
nali, azzerare lo strumento, inserire la resistenza incognita, [/in¬ 
dice assumerà una data posizione e in base a questa verrà cal- 

i T 9000 

colata la resistenza mediante la formula: - — 9000 (que- 

lettura 

sto nel caso che l’interruttore sia aperto; nel caso che sia 
chiuso il valore trovato verrà diviso per 10). Esempio. Se la lettu- 
, ’ 9000 

ra e 0,8 mA il valore è: - _ — 9000 — 2250. A interruttore 

0,8 

chiuso la portata è ridotta di 10 e il vaio re è: 225 ohm. Natu¬ 
ralmente i valori 9000 sono fissi, varia solo la lettura. E ovvio 
che non conviene fare ì cab oli ogni volta che si effettua una 
misura, conviene compilarsi una tabellina di confronto che si 
prepara in mezz'ora e meno. Quanto al misuratore di uscita, 
che si può benissimo escludere nel raso in cui esso risulti 
troppo costoso, le portate sono 4. /?„ ha il valore di 5000 me¬ 
no la resistenza dello strumento e del raddrizzatore, ossia tra » 
punti A e B vi è una resistenza complessiva di 5000 ohm. La 
posizione MI . Volendo trasformare una misura di uscita, che 
sul quadrante è indicata in volt, nella corrispondente indicazione 


in watt, si usa la formula: watt 


(tensione indicata in volt) 2 
5000 


Io valendomi di una certa quantità di materiale che già pos¬ 
sedevo, ho costruito il muli imetro come dalla figura. Comunque, 
ripeto, ognuno potrà variare il tutto secondo le proprie esigenze 
l spazio e di tasca. Ad esempio si potrà escludere il misuratore 
di uscita. Oppure si potranno sostituire i commutatori rotanti con 
delle boccole disposte radialmente intorno ad una di esse, alla 


spostamento dell’indice, quindi non sono gli estremi che possono 
interessare per misure precise, ma il valore medio. 

Ciò non toglie che detti estremi possano servire per controllare 
Ceffi ronza di resistenze di valore noto. Vi è pure un misuratore 
di uscita a quattro portate con impedenza costante di 5000 ohm. 

In fig. 1 è riportato lo schema elettrico. Una veduta del pan¬ 
nello è data dalla figura 2. ina naturalmente ognuno può dimen¬ 
sionare il tutto come meglio crede. Mi astengo dal dare le mi¬ 
sure esatte in quanto ognuno può dimensionare lo strumento con 
la compattezza che più crede opportuna. L’originale è stato mon¬ 
tato su un pannello di alluminio e la cassetta è in legno lucidalo 
a spirito. Comunque lo si sarebbe potuto montare benissimo 
in una cassetti uà di lamiera. Come si vede tutto dipende dal- 
1 abilita, dal gusto e dalla pazienza del cosi ruttore. Finito con 
cura ha un bell aspetto commerciale e per nulla rapezzalo o casa¬ 
lingo, pur dandovi la soddisfazione di averlo costruito. 


Lo sLnun«nLo vero e proprio è un milliamperometro da 1 mA 
tondo scala, resistenza interna .100 ohm. (NelLeventualità che il 
vostro strumento avesse una resistenza minore, è necessario porvi 
in serie una resistenza tale da elevarne il valore a 100 ohm. Ciò 
per Lesattezza delle misure, dato che le resistenze dello schema 
sono stale calcolate per uno strumento di 100 ohm di resistenza 
interna). Ecco come si effettuano le misure. Cominciamo dalle 
tensioni continue. Commutatore 1 in posizione V. C.C. e C.A., 
commutatore 4 in posizione C.C., commutatore 2 al valore di 
fondo scala desiderato. v Sì può così effettuare la misura. Se il 
valore di fondo scala scelto è di 100 V e l’indice segna 0,5 mA, 
la lettura è 50 V, se segna invece 0,2 mA, la lettura deve essere 
LO \ (la lettura 0,2 mA corrisponderà precisamente ai seguenti 



distanza di 19 nini., e si userà una comune spimi ila luce trastue- 
mata in ponticello di corto, così che, avendo una banana nella 
boccola centrale potrà ruotare su di essa coll’infilarsi nella bocco¬ 
la corrispondente alla misura desiderata. 

Oppure si potranno mettere le boccole corrispondenti alle varie 
misure tutte in riga, e tenere fìsso un puntale nella boccola nega¬ 
tiva e spostare il secondo puntale alla misura desiderata. Si por¬ 
ranno le portate voltometriche da una parte e le portate milliain- 
peCOmetriche dall'altra. '55fl2i 
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SURPLUS 


DAL RADIORICEVITORE TEDESCO T 0 R N . E. B. 

UN OSCILLATORE MODULATO 

a cura di GAETANO DALPANE 


ra gli apparecchi residuati di guerra, molti dì essi possono 
essere utilizzati lasciandoli quasi intatti, sostanzialmente, men¬ 
tre altri possono essere agevolmente modificati parzialmente o com¬ 
pletamente, ottenendo apparati aventi caratteristiche interessanti 

Naturalmente prima di decidere quale ne sia l’utilizzazione defi¬ 
nitiva è necessario uno studio accurato sia del circuito, che delle 
caratteristiche elettro-meccaniche dell’apparecchio di cui si è in 
possesso. Se è vero che molti apparecchi residuati (surplus) si pre¬ 
stano alla sola... demolizione, in altri vi è lutto l’interesse anche 
a un completo rifacimento del circuito con sostituzione di elementi, 
ma conservando gli organi essenziali, che talune volte hanno un 
valore tecnologico non indifferente. 

Tale è il easo del radio-ricevitore tedesco TQRN E.B. a 8 gam¬ 
me d’onda* 

Lo schema dell’apparecchio è riportato in fìg. 1. Schematica¬ 
mente trattasi di un semplice radio-ricevitore ad amplificazione 
diretta 13 circuiti accordati ad alto fattore di merito) accurata¬ 
mente schermati fra loro. 

La valvola rivelatrice a caratteristica di griglia è in reazione. 
La finale è un pentodo di piccola potenza per la ricezione in 
cuffia. Le valvole sono a riscaldamento diretto di tipo speciale 

(RV2P8G0Ì. 

La selettività è sufficiente, ma scadente la qualità in B.F. do¬ 
vuta alla curva della selettività che taglia molto le bande laterali. 

Costruttivamente, Tapparccchio è interessante. 

Le otto gamme d’onda (da 97 kHz a 7 MHz) sono ottenute ruo¬ 
tando un tamburo. 11 quadrante, circolare, è fissato direttamente 
e frontalmente al tamburo. Si ha così sul pannello Findieazione 
di gamma al centro, è lateralmente attraverso a due finestrelle ret¬ 
tangolari l’indicazione in kHz per ogni 5 gradi del quadrante 
di sintonia che è appunto tarato da 0 a 100. 

Il tamburo è ottagonale e porta su ogni faccia una piastra lon¬ 
gitudinale facilmente smontabile. Le bobine di ogni gamma sono 
facilmente accessibili. Attraverso fori può essere effettuata la ta¬ 
ratura modificando Finduttanza c la capacità residua. I contatti 
mobili sono fissati ad anello su cilindri di frequenza rettificata 
e sistemati immediatamente di fronte ad ogni bobina. I contatti 


^striscianti durante la rotazione) tanto fissi che mobili sono iti 
lega speciale inossidabile. 

La costruzione è molto rigida e compatta. Tutte le parli, tam¬ 
buro di gamma compreso, sono in lega di alluminio fuso. Ciò 
as-icura un’alta stabilità elettrica e meccanica. L’unico difetto 
consiste nel fatto che 3"apparecchio risulta un po’ pesante. 

Codesto radio -ricevi l un* è -tato modificato co m pi e Cam ente otte¬ 
nendone un'osci Ila ture molto stabile e preciso. 

L’apparecchio è stato -un malo rompici a meni e ad eccezione del 
tamburo porta bobine, t il| IFiiiiia no è stalo sistemalo anche 1 ali¬ 
mentatore in alternata. La tensione anodica è stata stabilizzata 
con una regolatrice amari con a YR11J5. 

Come ve desi dallo schema adottato per Foscillatore (fìg. 2|, 
le valvole impiegate sono: 

1 valvola 6X5, raddrizzatrice; 

— 1 valvola 6SL7-GT. doppio triodo, oscillatore A.F. e B.F. 
e amplificatore B.F. ; 

— 1 valvola FBC3, voltmetro a valvola; 

1 tubo al neon \ 11105, stabilizzatore della tensione ano- 

Sono stati applicali sul pannello due strumenti di piccole di¬ 
mensioni da 500 /'A. 

Lo strumento di sinistra e stalo sistemato nell’apposita sede esi¬ 
bente nel pannello. 

Osservando lo schema risulterà evidente che 1 due strumenti 
permettono dì eseguire molte misure e precisamente : 

Strumenta di sinistra (voltmetro a valvola ): 

1) misura della profondila di modulazione interna, mettendo 
il commutatore 1 su misura modulazione : 

2) misura della profondità di modulazione esterna per il rum 
po di frequenze acustiche. La modulazione esterna può essere 
amplificata dalla valvola oscillatrice B.F., che in tal caso fun¬ 
ziona spostando il commutatore, da ampli beatrice B.F. Inoltre di¬ 
sponendo di un’oscillatore di B.F. a frequenza variabile con uscita 
a bassa impedenza si può modulare a tondo 1 A.F. generata di¬ 
rettamente dal primario a bassa impedenza del trasformatore di 
modulazione. 
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la lutti 1 oaii la percentuale di modulazione *arà indicata dallo 
strumento. 

3j Misura di tensioni a A.F. e 13.F. con voltmetro a valvola. 
La tensione da misurare viene applicala ai morsetti C.A. e T. 
La portata massima dello strumento è di 16 V (sono -itale usate 
due scale per semplici Lai. 

il Misura di tensioni continue ad alta resistenza interna 
iC.A.V.. eee.l in due scale. 11 negativo sarà applicato al mor¬ 
etto C.C. e il positivo a massa (morsetto T). La resistenza inter¬ 
na del voltmetro a valvola è di 11 Molim. 

Strumento di destra: 

li Commutatore li mi h (indicazione della corrente di gri¬ 
glia della valvola oMÙlIalrice). Collegando il cavo schermato alla 
u< ita aita si potrà n--errare una brusca diminuzione della cor¬ 
rente di griglia allorché un circuito accordato (trasformatore a 
MI., ere.' venga alimentalo in risonanza dall'oscillatore. 

\[ radio riparatore capila frequentemente dover controllare ap¬ 
parecchi radio che nonostante lutto, mancano di stabilità e di sen¬ 
sibilità. Il guasto spesso risi- de in qualche circuito accorciato a 
M.F. Il controllo pub essere eseguito &enza smontare nulla dal¬ 
la pparr echio in prova che sarà tenuto spento. 

TI conduttore chermaio verrà inserito su uscita alta. Lo scher¬ 
mo del conduttore di uscita verrà collegato a massa, mentre il 
conduttore isolato si collegllerà alla placca della valvola conver¬ 
titrice. Si cercherà la frequenza di risonanza che sarà indicata 
dallo strumento. Si passerà quindi il conduttore di uscita alla 
griglia della valvola amplifica Ir ice di M.F. per controllare anche 
il secondario del 1 trasformatore a M.F. La frequenza di riso¬ 
nanza < itvrà essere la medesima. 

In seguito m controllerà il 2 r tra-formatore a M.F. passando il 
conduttore isolato sulla placca della valvola di M.F. e quindi 
al diodo del rivelatore, connettendo in quest’ultimo caso la calza 
all’estrema del circuito oscillante e non a massa. 

Bisogna tenere presente che queste prove danno l’esalta indi¬ 
cazione comparativa dei circuiti oscillanti, individuando subito 
il circuito di M.F. difettoso, ma non la indicazione quantitativa 
giacche la frequenza di risonanza non è esalta, venendo ad inclu¬ 
dersi. in parallelo al condensatore del circuito accordato, la ca¬ 
pacita del co mini toro schermato dell’oscillatore. Comunque in 
questo modo sì riesce a trovare immediatamente un difetto molto 
frequente nei radioricevitori: instabilità, bassa sensibilità, ere. 
dipendono spesso dalla interruzione del condensai ore in paral¬ 
lelo alla bobina di qualche trasformatore a M.F. 

2* Commutatore II su V ohm. - Misura di resistenza da 50 
kohni a i Mulini. La misura cella resistenza viene eseguita usan¬ 
do la tensione anodica stabilizzata (105 V) dell’oscillatore, quindi 
non esìste nessun azzeramento delBohmetro. Le resistenze da mi- 
Mirare vanno inserite alle boccole BX. La tensione di misura 



viene prelevata dal A.T. attraverso la resistenza in co gol La fi* 
per andare allo strumento tramile la resistenza addizionale da 
10 kohm in serie allo strumento che. in queste misure, avrà il 
negativo a massa. A ciò provvede il commutatore a leva li. 

3) Misure di tensioni continue (2 kohin/V). Le portate a fon¬ 
do scala dello strumento sono: 5 V, 10 V. 150 V e 100 V. Per 
semplicità ogni portata fa capo a una piccola boccola isolata. Il 
negativo della tensione da misurare andrà a massa, mentre il po¬ 
sitivo verrà inserite alla boccola corrispondente al fondo scala 
voluto. 

Modifica 

L'apparecchio andrà -montalo completamente ad eccezione del 
gruppo A.F. 

L’alimentatore andrà sistemato nella fiancala sinistra dell’appa¬ 
recchio e precisamente: la valvola 6X5. il trasformatore di ali¬ 
mentazione. i condensatori elettrolitici, impedenza, di filtro e val¬ 
vola stabilizzatrice VR105. 

Nella fiancata destra: le valvole 6SL7 ed EBC3. le resistenze 
e i condensatori del circuito dell’oscillatore. 

II commutatore modulazione interri a, modulazione esterna sarà 
quello originale. Altrettanto dicasi delFinterrutlure di rete. 

Inferiormente, nel pannello è ricavalo, ili fusione, un bocchet¬ 
tone portante 5 spine e una di riferimento. Qnest’nllima verrà 
lolla, mentre fra la spina centrale c la 4 esterne verrà sistemato 
un ponte elastico spostabile per l’adattamento della tensione di 
rete. 

Come si è detto, laleralmente al tamburo di gamma (a destra) 
verranno montale le valvole 6SL7 ed EBC3 col supposto in allo. 
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eioè-rovesciate. In tal modo si possono agevolmente eseguire i 
vari eolie g amen li. 

11 potenziometro a filo per la regolazione dellTiscila A.F. verrà 
sistemato al posto del condensatore variabile di reazione a mica. 
11 cornando è così demoltiplicalo. 

In tale fiancata si osserverà attentamente la disposizione dei 
contatti di gamma. 

In fig. 3 sono rappresentati i circuili di ogni gamma esistenti 
nell’interno del tamburo. La numerazione è stata eseguila a par¬ 
tire dal pannello frontale. Lo stadio di antenna che fa capo ai 
contatti 1, 2. 3 non viene utilizzato. Lo stadio intervalvolare cor 
risponde ai contatti 4, 5 6 che viene utilizzato per roscìllalore A.F. 

11 trasformatore di uscita A.F. verrà realizzato colle bobine 
IN. 3. I contatti sono: 8 placca, 9 al f A.T. e il 10 all uscita. 
Si noterà che anche quest’nltimo e accordato. La forma d’onda 
della tensione generata è inolio pura e in qualche caso ciò può 
essere utile. 

Naturalmente questi due circuiti andranno accordali con cura. 


cernendosi di un’oscillatore campione e di qualche quarzo. Alle 
frequenze alle di ogni gamma verranno regolali i piccoli compen¬ 
satori, mentre alle basse frequenze si regoleranno i nuclei delle 
bobine fino a fare coincidere esattamente le frequenze indicate 
nei due quadranti laterali. 

Il trasformatore B.F. per F-osc illato re interno a 100 Hz è un 
Philips. rapporto 1/3. La resistenza al catodo della 6$L7 (triodo 
B.F.) andrà variata sino ad ottenere Pinnesco con una forma 
d’onda molto pura. 

Crediamo di aver dato esaurienti spiegazioni riguardanti la mo¬ 
difica. E’ un lavoro un po’ delicato data la compattezza dell ap- 
parecchio. ma in compenso si otterrà un’oscillatore mollo sta¬ 
bile e preciso, requisiti oltenuti dalla costruzione meccanica ed 
elettrica perfetta e dalla stabilizzazione della tensione anodica. 

L’apparecchio poi permette dì eseguire molte misure come ab¬ 
biamo visto: misure tensioni c.c., misure tensioni c.c. e c.a. con 
voltmetro a valvola, misure di resistenza, misura della profondità 
di modulazione sia interna che esterna, misura di A.F. e B.F., 
prove di fedeltà B.F,, curve di selettività eco. # 


SURPLUS 


••• IL BEACON REC VER BC - 1206-A a curo di Gerardo Gerardi (il PF) 
SCHEMA ELETTRICO - CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI 


Curatteristiclia generali 

Gamma di frequenza 
Media frequenza 
1 ni pedenza d’uscita 
Potenza d’uscita 
Telisi one d’ali me nlazione 
( i o rre n i e d ’ a 1 i m e ni a z ione 


da 200 kllz a 400 ktlz: 
142,3 kllz; 

300 ohm e 100o ohm: 
150 mV (approssimali): 
28 V V,.f- ; 

1 À. 


Tubi impiegali 

6K7 GT “ amplificatore a RF ; 

6SÀ7 GT = convertitore; 

6SK7 GT = amplificatore di MF; 

6SQ7 GT ~ rivelatore e amplificatore BF 
25L6 GT = finale BF ; 

25L6 GT = finale BF. 



r 

1188 18-A Pi 

/wxy*\ 1 , 

5- m - 

___ 1 X X 18-0 

-4 00000 H-c 

Ifi-C 1 

n LT-T- —-L 
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_j 




SlQ-l 23 


il 

-il 


30. i 

40 

38 

36 

34 

32, 1, 2 
30. 2 
27 

25, 1, 2 

23 

21 

20 A 
19 B 
19 

18 B 
18 


R 10 kohni: 
fi 15 ohm; 

/ 2.5 inH; 

R 1.7 Mollili: 

R — 300 kohm; 

R 1 kohm : 

R - 22 kohm; 

R — ( } J Mollili; 

K - 2 Mohzn; 

Z = 2,5 mH; 

/. — Goliinci osculatrice 

C = 65 pF ; 

C = 80 pF; 

Trasformatore di MF; 

C — Spec. 

Filtro antìdisturbo ; 


17 A 

16. 1, 

18 D 
12 

10, 1, 

9. \, 

7 D 
7 B 
11 
39 
37 1 
35 
33 
31 
28 

26, l t 


2, 3, 4 
B, C 


C = 250 pF; 

€ = 250 pF; 

/ BF; 

C = 395 pF: 

C 0,01 niF ; 

C = 25 mF ; 

L Bobina d’antenna : 

C = 250 pF; 

C - 15 in I : 

R == 5 ohm; 
Potenziometro ; 

R — 500 kohm : 

R — 10 Mollili : 

R — 1 00 kohm : 

R = 500 ohm; 

R - I Mohm; 


24 

22 

20 B 

20 

19 A 
18 C 
18 A 
17 B 
17 

15, 1, 
13 
11 

9 D 
8» A, 
7 C 
7 A 


B, C 


Presa ( uffia ; 

Trasi ormatore d’uscita : 
C = 75 pF ; 
Trasformatore di MF; 


C 

Z 

C 

L 

L 

C 

C 

C 

C 

€ 

C 

c 


65 pF ; 

2,5 mH; 

5 mF ; 

Bobina AF; 
Bobina AF; 
20 mF; 
0,0033 mF; 
20 pF; 

0,1 mF; 
Variabile di 
50 pF ; 

.10 pF. 


sintonia ; 
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ALIMENTAZIONE CON RETE LECE 

DI E HI APPARECCHIO PORTATILE 

di GUIDO DONINI 

E spongo in questa breve nota, una trasformazione da me ese- 
guita con successo che pur non avendo nulla di eccezionale 
presenta un certo interesse, dato il gran numero di apparecchi 
del tipo qui consideralo, che sono venuti in possésso di utenti 
italiani dal 1945 ad oggi. 

L’apparecchio che è stalo trasformalo è un a Emerson » a 
valigetta serie 16-1 ma, pratica morde, tale trasformazione potrà 
essere effettuata su qualunque tipo Hi apparecchio che disponga 
di valvole simili o che abbia un assorbimento pari a quello 
qui consideralo. 

Aggiungo che anche il sistema di alimentazione in corrente con¬ 
tinua è stalo modificato (come risulta dagli scherni, e approfit¬ 
tando nel mio caso dell’esaurimento della batteria originale a 
45 V) a causa della difficoltà di polarizzare convenientemente 
la 3$4: con la disposizione adottata il filamento della 3S4 viene 
polarizzato dalla caduta di tensione provocala dai filamenti delle 
altre 3 valvole, a tale proposito si deve osservare scrupolosamente 
la disposizione indicala nello schema, anche per quello che ri¬ 
guarda i capi dei filamenti stessi. 

Lo schema n. 2 è abbastanza chiaro, credo però che saranno 
utili alcuni chiarimenti pratici riguardo il materiale usato che, 
d’altra parte è di facile reperibilità sul nostro mercato. Il con¬ 
densatore C3 ha una grande importanza ai fini del livellamento 
dclFondulazione dovuta al circuito dei filamenti. Da prove effet¬ 
tuate si è però stabilito che si può scendere fino a 100 /iF senza 
pregiudizi sensibili per il risultato finale. Le resistenze RI - R2 
- R3 probabilmente non sarà possibile trovarle in commercio 
con i valori voluti. Se «ventilaimente si avessero a disposizione 
valori ohmici leggermente più alti sì potranno montare con van¬ 
taggio. in quanto, risultando più ridotte le tensioni di alimen¬ 
tazione, si preserveranno le valvole da eventuali sbalzi di ten¬ 
sione, senza nessun pregiudizio per il funzionamento, potendo 
tali valvole funzionare egregiamente anche con tensioni ridotte. 
In caso contrario si potranno costruire- con cordoncino ORION 
su supporti di materiale refrattario, adottando per il cordoncino 
un valori 1 tale che possa dissipare la potenza segnata in circuito. 

Le resistenze R4 - R5 - R6 hanno il compito di equilibrare 
le tensioni ai capi dei filamenti. 

Sarà buona norma tenere gli elettrolitici lontano dalle resi¬ 
stenze a filo dato il calore che sviluppano queste. 

TI raddrizzatore è un normale raddrizzatore al selenio della 
Silvania. 

Il circuito di commutazione rende mollo pratico l’uso dell’ap¬ 
parecchio tanto in C.C. che in C.A. Il commutatore il è un 
normale commutatore doppio. 

Si potrà eventualmente fissare tale organo nell’interno del mo¬ 
biletto per non deturpare l’apparecchio e semplificarne il co¬ 
mando. 

Si può inoltre effettuare tale trasformazione anche per i ra¬ 
dioricevitori a « trousse* » fornendo magari la sola alta ten¬ 
sione per non modificare il circuito dei filamenti, e realizzare 
per mancanza di spazio il circuito alimentatore in una easset- 
tina. (6700) 


OSCILLOSCOPIO RC RICEVITORE TV 

(seguo da pagina W) 


Usando la formula [8] è necessario prima di tutto, scegliere un 
conveniente valore di resistenza, preferibilmente corrispondente 
al valore limite del potenziometro regolatore di frequenza, tale 
Ri in fig, 9 inserito tutto nel circuito. La frequenza nella quale 
si desidera far oscillare il circuito è altresì scelta, ora si calco¬ 
lerà il valore che dovrà avere il condensato re di carica C. Ivi i 
valori di R e C sono collocati nel circuito, e Fai ini ent r ano ne dcl- 
Posci datore è aggiustala finche il circuito non oscillerà sulla fre¬ 
quenza da noi scelta. Una volta regolata in tal guisa, il triodo a 
gas funzionerà in tutte le frequenze con la relazione 0,07 RC, 
c continuerà a funzionare così senza ulteriori regolazioni di ali¬ 
mentazione (a tutti i normali valori di R e C fino alle alte fre¬ 
quenze di 20.000 Hz. 

Connessioni del segnale video al tubo 

Per la ricezione di segnali televisivi, gli impulsi di sincroniz¬ 
zazione, sono inviati dal trasmettitore, c indi selezionati dal video 
entro il ricevitore stesso. Quadri informativi sono utilizzali per 
il mantenimento del ricevitore in passo o sincronizzazione con 
il trasmetti tote. Attualmente il segnale informativo viene conse¬ 
gnalo alla griglia del tubo stesso, che causerà col fascio un au¬ 



mento o diminuzione d’intensità, in corrispondenza coi chiari 
scuri della superficie del quadro visivo. Un’oscilloscopio adatto, 
per la visione, de Ve perciò essere provvisto della connessione di 
griglia, pei poter inserirle la tensione video, fi eircutio è spie¬ 
gabile da se stesso, eccetto alla nota, che il condensatore dar- 
coppi amento deve essere adatto a sopportare una altissima tensio¬ 
ne, dovendo resistere alla differenza di potenziale C.C. esistente 
alle sue due estremità. Particolarmente nell’oscilloscopio, trovia¬ 
mo un ampio potenziale negativo, tra catodo e griglia verso massa. 

Alimentatori di potenza per oscilloscopi 

Numerare circuiti possibili per l’alimentazione di oscillografi 
sarebbe pressoché impossibile, egualmente tutti applicano gli stessi 
principi, non degni di note. Le alimentazioni richieste per gli 
oscillatori, e gli amplificatori, debbono essere necessariamente ben 
filtrate. In aggiunta, tutti gli stadi, eccetto Paniplificalore finale, 
dev ono possedere un loro proprio individuale filtro di disaccop¬ 
piamento, per prevenire nocive oscillazioni. Per un tubo a raggi 
catodici, c importante, usandolo per televisione, che la sorgente 
dell’alta tensione, dia approssimativamente il max col quale il 
tubo deve normalmente lavorare. Questo per poter bene analiz¬ 
zare lo schermo del tubo a raggi catodici. La tensione massima 
necessaria, sotto queste condizioni è data dalla luminosità neces¬ 
saria alta a definire la figura televisiva. Mentre per uso oscillo 
scopico uria tensione di accelerazione molto più bassa può essere 
tollerata. L'alimentazione ad alta tensione, deve dare altresì una 
tensione mollo bene filtrala, altrimenti appariranno sullo schermo 
increspature. Due vie sono aperte per il progetto di un alimen¬ 
tatore ad alta tensione per un oscilloscopio. L’alimentatore può 
essere progettato con il \ B a massa, in questo caso il condensa¬ 
tore d accoppiamento di griglia deve avere un alto isolamento, 
però le plachetLe deflettaci possono essere accoppiate con un nor¬ 
male condensatore a carta da 600 V prova. 

Se invertiamo le tensioni e poniamo il - R a massa, può que¬ 
sta essere preterita soltanto per la piccola capacità del conden¬ 
satore d* accoppi amento di griglia. 

Un insolito alimentatore di potenza sarà menzionato nel pros¬ 
simo capitolo quando ci accingeremo a descrivere lo strumento 
che incorporerà i principali progetti discussi fino a questo punto. 

Questo circuito impiegherà un triplicatore di tensione, ero 
gante 1200 V adatti per poter alimentare un tubo 3API in ag¬ 
giunta col circuito di bassa tensione. Tutto ricavato da un nor- 
male trasformatore d’alimentazione tipo radio, c usando valvole 
rettificatrici normali. (Contìnua) 
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IL QSO IN 


INGLESE 


a cura di Fulvia Allocca e Gerardo Gerardi (ilPF) 


(PARTE TERZA.) 


TERMINI GEOGRAFICI - ASTRONOMICI - METEREOLOGICI 


TERMINI GEOGRAFICI 


TERMINI ASTRONOMICI 


Continente 

CONTI NE N \ 

contincnt 

Oceano 

OCEAN 

o.s rari 

Monti 

MG l i NI 

maun t 

Pianura 

- PLAIN 

plein 

Lago 

- LARE 

= Uik 

Mare 

SE A 

sii 

Fiume 

P RI VER 

rive? 

Cielo 

- SKY 

- setti 

Mondo 

- wori.d 

= uò (r)td 

Ku ropa 

. EUROPE 

— iùropc 

Africa 

AFRICA 

africa 

Asia 

. ASIA 

— a s ia 

Anici i< a 

L AMERICA 

tuie r tea 

Australia 

AUSTRALIA 

anstre ha 

Equatore 

= EOUATOR 

equetor 

Parallelo 

PAR ALLEI. 

pere Iris 

Meridiani > 

MERI DIAN 

— meri diati 

Nord 

N'ORTH 

norl 

Sud 

= SOUTH 

— sant 

Est 

- EAST 

= tisi 

Ovest 

_ WEST 

— uest 

1 ai inuline 

LATI I I DI 

let.il i ut i 

1 ongitudine 

LUNCH DDE 

- longilinei 

All i tildi ne 

AL I 1 1 EDI 

- e ititi ad 

Orizzonte 

HORI/ON 

il or ai zn , 

Sul livello de! mare 

AROYI SI AITATI 

ebàv sii levai 


l GIORNI - LA SETTIMANA 


Giorno 

= DAY 

da 

Lunedi 

MONDAY 

mondai 

Martedì 

TUESDAY 

— tiusdei 

Mercoledì 

WEDNESDAY 

UTtsdci 

Giovedì 

riIURSDAY 

ueusdei 

Venerdì 

ERIDAY 

- fridai 

Sabato 

SATURDAY 

■ sa tur dei 

Domenica 

- SUNDAY 

— sa mìei 

Settimana 

_ VVEEK 

- uik 


I MESI L'ANNO 


Gennaio 

JANUARY 

= geniti eri 

Febbraio 

FEBRUARY 

— feb meri 

Marzo 

MARCII 

— mare 

Aprile 

APRII 

= aprii 

Maggio 

MAY 

= mai 

Giugno 

r JUNK 

= ginn 

Luglio 

= JULY 

— giu lai 

Agosto 

AUGUST 

- ogost 

Settembre 

= SEPEEMBER 

- set amba 

Ottobre 

- OCTOBER 

oclober 

Novembre 

NOVEMBER 

i novambet 

Dicembre 

DECEMBER 

diserri ber 

Mese 

MONTE! 

— mainiti h 

Anno 

- YEAR 

= iar 


LE STAGIONI 


Primavera 

- SPRING 

r spi ingh 

Estate 

- SUMMIT 

samar 

Autunno 

AUTtfMN 

- oton 

inverno 

WIN TER 

uin ter 

Stagione 

^ SEASON 

— sisari 


Sole 

_ SUN 

sauri 

Luna 

= MOON 

- rn u a 

Sieda 

STAR 

- sta tir 

l eri 

YESTERDAY 

ics tardai 

Ieri sera 

3 YESTERDAY 



EVENING 

iesterdeì hmin (gh) 


oppure 



LAS E NIGHT 

laast nait 


0 

I ASI EVENING 

laast wnin(gh) 

°*g‘ 

- TU \)\\ 

tu dei 

Questa sera 

LUIS EVENING 

dhis re ri in {gh) 


oppure 



TO MGHT 

fu nait 

Domani 

LO MORROW 

— tu morrà (u) 

Mattine! 

MORSINE 

- ma (r)ni?i (gh) 

Mezzogiorno 

NOON 

rimiri 

Pomeriggio 

AFTERNOON 

afte (r)nuitu 

Sera 

= EVENING 

irai in (gh) 

Notte 

NIGHT 

nait 

Ora 

li OLIR 

— haur 

Minuto 

_ MINUTE 

- min il 

Quarto d’ora 

OUARTER 

quo (r)ta) 

Me//'ora 

HALF 

itelf 


TERMINI METEOROLOGICI 


1 enipo 

WEATHER 

= urtar 

Bello 

- FINE 

fai: tt 

Piovoso 

RAIXY 

retini 

Nuvoloso 

( J .OI DI 

e laudi 

Nevoso 

SNOWY 

suo (u)i 

Tempesta 

STORM 

storni 

Sereno 

CLEAR 

- elìr 

Vento 

WIND 

t lind 

Neve 

SNOAV 

SUO (il 1 

Pioggia 

RAIN 

re (ì)n 

Pressione 

PRESSI RI 

pr issiti t 

Umidità 

- DAMPENES 

. dempencs 

Temperatura 

[ EMPITATI RE 

temperatili r 

Caldo 

WARM 

uo (r)m 

Freddo 

(OILD 

i old 


IL MODO D’ INDICARE L’ORA 


NOTA. — Il mollo d’indicare l’ora in inglese abbisogna di qual 
che spiegazione: 

Orologio (da muro) — CLOCK — dock 

* (da tasca) = WATCH = uòc 

Indicando l’ora vie ut* usala la lei/a persona singolare de! verbo 
essere usando il pronome neutro - il (egli). Quando nelPindicai 
forai io non vi sono frazioni di ora (ora intera) il numero a 


seguii 

o dalla 

espressione 

O’CLOCK (all’orologio); esempio 

Sono 

le 2,10 

IT 

IS 

TEX MINUTES PASI IVO 



it 

is 

(en miniti pesi tuu 

Sono 

le 2,15 

=s rr 

1S 

A OU ARTER OASI TWO 



it 

is 

r quo(r)tar pasf tuu 

Sono 

le 2,30 

IT 

IS 

HAI 1 PASI J AVO 



it 

is 

hetf past tuu 

Sono 

le 2.10 

IT 

IS 

TUIA ] Y MINUTES l'O 1 UREI 



a 

is 

inatti minits tu dtrìi 

Sono 

le 2.45 

IT 

IS 

A Qt ARTER TO 1 UREI 



il 

is 

e quo (r)tar tu dirti 

Sono 

ir j 

LE 

IS 

EBREE O'CLOCK 



it 

is 

dirti u dock 













































Le ore pomeridiane vengono, nei linguaggio comune, indicate con 
io stesso modo di quelle antimeridiane seguile dall’espressione 
PAST NOO\ t che significa dopo mezzogiorno. Esempio: 

Sono le 19 11 IS SE YEN O’CLOCK PAST NOON 

U is severi a clock pus! nuun 


TERMINI 


Ver oppiameli in 

COITLIXG 

cuplin 

Accordo 

TUNING 

Tiuningb 

Accumulatore 

ACTUMULATOR 

- uccamulcitro 

Adattamento 

MATTI 1ING 

me tirigli 

VdaUalorc 

ADAPTOR 

edepfor 

Ve reo 

AIR 1 AL 

crial 

Antenna 

ANTENNA 

antenna 

Alimenta toro 

- POWER UNI I 

- panar-miai! 

Alimeli tazoi ne 

SU P PIA 

■ sophii 

Vita Frequenza 

HIGH-FREQUEN 



CV 

- heigh-freq uni si 

Vita I emione 

HIGH-1 EXSION 

- heìgh-t ensiou 

V Rezza 

HEIGHT 

ha il 

Vltoparlante 

- SPEAKER 

- spirar 

Vmpiezza 

- AM PLITUDE 

empiitimi (c) 

Vm pii fi calore 

= AMPLI PIER 

- empiifai (<>)r 

\ mplifka/ione 

AMPLIFICA FION 

■ ori p tifiche scimi 

\ rigo Io 

- ANGLE 

( 'ngio){ 

Vi indo 

anodi*: 

= eno(u)d 

V perioda o 

A PERIODI (. 

- aperiodicit 

Armonica 

= H ARMONIO 

- Inarmonicii 

umosfeia 

= ATMOSFERE 

atmosfere 

-\t lenii azione 

ATTLNI ATION 

eteniues (o)n 

Auto-oscillazione 

- SELF OS II.LA 



FION 

— se! f -osci II esc imi 

Vutopolarizzazione 

= SELF-BIAS 

self- hias 

Vutoirasfoi'malore 

A U TOT R A X S FO R 



MER 

auto t Iran sf orm e r 

Randa 

BAND 

- hrnd 

Bassa-frequenza 

A U D IO F R E 



QIJENCY 

- audio) riquinsi 

Bassa tensione 

LOYV VOLTACI*’ 

lo (li) volteìg 

Batteria 

BATTERY 

het (o)ri 

Battimeli to 

BEAT 

;r hiit 

Bidirezionale 

B IDI RECTI ()\ Al 

— hidirest ionnì 

Bifilare 

= BI FILAR 

hi failar 

Bilanciamento 

BALANO NC* 

= he (crisi a (g) 

Bloccaggio 

- BLOG KING 

- hiochingh 

Bobina 

_ CO IL 

— coi! 

raduta 

= FALL 

- fool 

Labbro di un conditi 



tote 

WIRF (,AGE 

- unir gh (i)g (C) 

(ambiare 

- TO CHANCE 

— luce ing (e) 

Campo 

FIFLD 

= fild 


GII VX NEL 

= cenci 

Capacita 

CAP VCITANO', 

capasi teu 

C atena rii stazioni ra 



dio 

— NETWORK 

- ne tuo (r)k 

( la Lodo 

CAI HOOK 

eh esso (u)d 

Cavità risonante 

RESONANT ( V 



VITY 

— res (o)ncnt rhn>i1 1 

(.avo 

= CABLE 

— dubbie 

Cicli 

CYCLF 

- suìcft ( o)l 

( arcuilo 

CIRCUIT 

: serenit 

Carico 

LO AD 

- lo(u)d 

( .©efficiente 

- COEFFICIENT 

— co (u)c fi scent 


XelPindarazione però dell'ora negli orati ufficiali in genere, se 
gnali orari, nelle radiocomunicazioni etc., il giorno \ iene suddiviso 
in 24 ore come nell’uso italiano; e pertanto si (lira: 

Sono le 19 - IT IS N1NETEEN O’CLOCK 

il is munti in n clock 


TECNICI 


Condensatore 

= CAPAC1TOR 

— chepesi far 

Coni corea/ione 

- NEGATIVE FF.ED 

r 


BACK 

n egh e l iv fìd-b eri 

( ristailo 

CRYSTAL 

— crisi e ! 

Cuffia 

- HEAD TFIELI 



PUGNE 

id tele fon 

Dipolo 

DITOLE 

dai poi 

Direttività 

DI RECTI VITY 

" ciireet ivit i 

Direttore 

= DIRECTOR 

~ director 

Discesa di antenna 

- FEEDER 

- fidar 

Duplicato ix* 

doubler 

da h lei 

eccitatore 

EXCI L ER 

■ — echsìtor 

Eccitazione 

EXCIT ATION 

— echsitesrion 

Filtrata 

INPUT 

- input 

lascio 

BEAM 

him 

Fase 

PHASF 

- /«(<> 

frequenza 

_ FREQUENTA 

friquensi 

Griglia 

(.RII) 

grill 

Guadagno 

= GAIN 

~ ghein 

ì in peci en za 

= IMPEDENTE 

— i tape dense 

Induttanza 

_ INDUCTANCE 

- mductanse 

I nriesco 

OSCILLATIONS 



START 

osci i iesci ons s t a a ( i ) 

Potenza 

POWER 

fmuo 1 

Parallelo 

PARALLEL 

- perdei 

Polarizzazione 

BIAS 

— hias 

Propagazione 

- PROPAGATION 

propeghescion 

Quarzo (Cristallo) 

- CRYSTAL 

- cristai 

Radio ricevitore 

- RADIO RECEIVE1 

— redio resiti or 

Radio trasmettitore 

- RADIO 'TRANS 



MIETER 

— redio trensmittor 

Reazione 

- FEED-BACK 

fid hech 

Resa (uscita) 

- OUTPUT 

— output 

Resistenza 

= RESISTOR 

. resistor 

Rimanere in ascolto 

- STAND BY 

- si end bai 

Ronzio 

= BUM 

- li m 

Segnale 

- SIGNAL 

— si guai 

Sintonia 

= TUNING 

“ / iuningh 

Spira 

= TURN 

— turn 

Stabilità 

- STABILI I Y 

stabiliti 

Stadio 

- STAGE 

~ sto (i)g (e) 

Strato di H cavi side 

HE AVYSIDE 



LAYER 

hiivisaid le(i)or 

Stretto ( accoppia - 



mento) 

CLOSE COU PLINC 

— e lo (u)s cuplingh 

I elisione 

VOLTATE 

- volle (ì)ge 

Fé r i n oa m p e r o m e l ro 

THERMO AM 



METTER 

termo ammetter 

ferra 

- GROUND o 



FAR ITI 

— ground o ors 

Frasformato re 

TRANSFORM ER 

— transformer 

Valvola 

- TUBE 

- tiub 


Questi termini sono stati tratti dal «Dizionario tecnico della 
Radio » edito dalla - EDITRICE IL ROSTRO » di Milano e che 
consigliamo ai Leu ori. 


FINE 


LUIGI BASSETTI 

DIZIONARIO TECNICO DELLA RADIO 

ITA L’I ANO-INGLESE INGLESE-ITALIANO 


Questo volume raccoglie, in circa 300 pagine di fìtta 
composizione tipografica, tutte le abbreviazioni, i simboli, 
i vocaboli della letteratura radiotecnica anglosassone; le 
tabelle di conversione delle misure inglesi non decimali 
nelle corrispondenti unità metriche decimali (pollici, pol¬ 
lici quadrati, mils, mils circolari, spire per pollice, spire 
per pollice quadrato, piedi, piedi quadrati, piedi per lib¬ 
bra, ecc.); le tabelle di conversione delle unità di misura 
del lavoro, della potenza e della pressione; le tabelle di 
conversione dei calibri dei conduttori di rame del siste¬ 
ma inglese ed americano (gauges) nel sistema metrico 


decimale, ecc. E’ un volume veramente indispensabile ai 
tecnici, agli studiosi, agli amatori, a tutti coloro clic an¬ 
che saltuariamente si trovano a contatto con pubblicazioni 
tecniche anglosassoni. 

E 1 in vendita in due edizioni; 
legato con cartoncino con elegante sovraccoperta a 
colori ' L. 900 

legato in tutta tela con impressioni in oro, stampato su 
carta speciale tipo india L. 1100 

EDITRICE IL ROSTRO - MULA NO 
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CALCOLO DEGLI AUTOTRASFORMATORI 


di GERARDO GERARDI : 


O gni qualvolta ci occorre* elevare o ridurre una tensione alter¬ 
nata ricorriamo ai l rasi'orinato ri o agli auto tra si orina tori diffe¬ 
renti quest’ultimi dai primi per Favere primario e secondario in 
serie, cioè unico avvolgimento. 

L’impiego degli antolras!ormatori è vasto e il loro calcolo abbi¬ 
sogna di qualche chiari mento. Vi darò qui il procedimento di cal¬ 
colo attraverso due esempi pratici onde dare al presente lavoro un 
aspetto teorico-pratico. 

Generalmente, negli a u tot rasformato ri di normale impiego non 
viene tenuto conto delFenlrala e dell’uscita essendo stati progettali 
e costruiti con un compromesso tra l’elevatore c il riduttore. Ciò 
è possibile quando si tratta di auto trasforma tori clic non richiedono 
precisione elevala delle tensioni, ma negli altri casi occorre tener 
conto se trattasi di elevatore o riduttore nel rapporto del numero 
spire tra entrala ed uscita; ciò sarà anche utile per determinare il 
diametro dei fili per le varie sezioni. 



1. - Àutotrasformatore riduttore 

Calcolo di un aiitolrasformatore riduttore da 220 1 a 160 ! - 1 A, 
per la frequenza di 50 IIz. Procedimento ; 

La potenza utile (Pu) delFautolrasformatore è: 

p u = CumX 1 = 160 x 1 — 160 voltampere: 
la potenza apparente (f\) sarà: 


P, = Pu X 



160 X 


220 — 160 
220 


= 43,52 (45) VA); 


dacché possiamo ricavare la sezione del nucleo (S) in extT : 
s - 1,2 x \/P 4 + 10% =* 1,2 x 6,7082 + 10% - 8,84 (9) enr . 

Il numero delle spire per volt (N/V) è ottenuto con la nota for¬ 
mula : 

^ 10 s 100 . 000.000 

NjV = —- - --- - —- ' 

4,44 A $ X B X f 4,44 X 9 X KMluO X 50 

= 5 spire per volt 

ove: S è la sezione del nucleo in chi 1 ; B il flusso in gauss e / la 
frequenza in Hz. 

Il numero spire toLuli al primario o meglio alPavvolgimento 
d’entrata (Ap) sarà pertanto: 

A P = Feto. x jV/F - 220x5 =* 1100 spire. 

Per il numero spire dell’ avvolgi mento della tensione d uscita oc¬ 
correrà tener conto della caduta di tensione che in un autotrasfor¬ 
matore è minore di quella esistente ai capi di un secondario di un 
trasformatore e che può essere fissata nel 2,5; pertanto: 

5 t 2 , 5 % ~ 5,125 spire per volt alPavvolgiiiieiilo d'uscita: 
cd allora: 

Ah . = 5,125 ■ Fm = 5.125 x 360 = 820 spire. 

Per stabilire il diametro del filo (0) in millimetri occorrerà pri¬ 
ma trovare la corrente circolali!t al primario o entrata (/rat), e si 
ottiene : 

J enl — —— = 160/220 - 0,725 ( 0,75) A; 

Fpnt 

mentre la corrente circolante nell avvolgimento d'uscita (Tua), è: 

/ tt | = 1 A. 

Corrente circolante all uscita — lux /ani ~ 1 0,i5 0,25 A. 

Potendo ricavare il 0 del filo con la seguente formula: 

0 = o,8 x S /T 

avremo, per F avvolgi mento d entrala: 

0 = 0,8 xv"0,75 = 0,69 0/10 1 nini 

e per ravvolgimento d liscila: 

0 = 0,8 x V0,25 *= 0,4 (4/10) nini. 

Riepilogando, l’auto trasformatore riduttore di figura 1, consterà: 
Nucleo 9 'cui', 820 spire di filo 0 4/10 e 280 spire di filo 7/10. 


2. - Alitatrasformatore elevatore 

Calcolo di un autolrasjormatore elevatore da 160 V a 220 f . 1 -4. 
per la frequenza di 50 //z. Procedimento : 

(Svolgeremo speditamente il calcolo essendoci ormai simboli c 
metodo noti). 

P u ~ FurxI = 220 x 1 —- 220 voltampere; 

p — p ~ V\'\\t __ 220 160 __ voltampere: 

F„ n( 160 

1,2 x- }//*\i"i 10 - 1,2 x 7,7460 -0,92 = 10,22 ili) cm : 

10* __ 100.000.000 
4,44 X .S X B X / 4,44 11 X 3 0.000 X 50 

(4,15) spire per volt; 

Ap = FWfcXA/F “ 160x 4,15 — 664 spire; 

N/V : 2,5% = L25 spire per voli; 

A n % = Luh x 1.25 — 220 x 4,25 = 935 spire; 

y 

hui = — 1 — = 220 160 = 1,37 A; 

F eat 

Corrente circolante al secondario /*■ nt — l un — 1?37 1 — 0,37 A. 

Avvolgimento d’entrata: 0 — 0,8 x ^1-5* ~ 0,936 (10/lui nini. 

Avvolgimento d’uscita: 0 ~ 0.8 x C0,37 — 0.126 (1,5/10) min. 

Riepilogando, l’autotrasformatore elevatore di figura 2, consterà: 
Nucleo li cm , 664 spire 0 10/10 e 271 spire 0 4,5/10. (670 S L 


5 = 

A V - - 
4,09 


incisioni speciali 

T7 sorta a Boston una ditta che intende registrare su dischi 
Xv Latta la musica eseguita nei grandi festival musicali inter¬ 
nazionali. Questa ditta, che ha chiamato i suoi prodotti a Festi¬ 
val Reeords », ha messo in commercio il suo primo disco con¬ 
tenente musica eseguita al Festival di Salisburgo. 

SOGGETTI PER TELEVISIONE 

T RA i più recenti cortometraggi realizzati negli Stati I niti 
per la trasmissione per televisione ve ne sono di ispirati da 
opere letterarie e precisamente: u La collana di brillanti » il cui 
soggetto è stato tratto da una novella di Guy de Maupassanl e due 
opere di Oscar Wild e e Conan Doyle. 

RETE RADIOTELEFONICA MONDIALE 

T» stata completala una rete radiofonica internazionale che 
XV consentirà ai piloti della Pan American ^orld Airways di 
tenersi costantemente in contatto radiotelefonico (assai più pra¬ 
tico della radiotelegrafia in generale impiegata) con le .'Lazioili 
a terra poste lungo le loro rotte. Da tempo il radiotelefono e 
impiegalo a tale scopo negli Stati Uniti, ma è soltanto dal 1945 
che esso è stato per la prima volta introdotto sulle rotte interna¬ 
zionali. La rete radiofonica della Pan American si stende oggi 
per ben 31.499 chilometri. 

NUOVO CRISTALLO RIVELATORE 

UNI VERSA L Press comunica da Chicago che i due scien¬ 
ziati americani Andrews e Clark della John Hophins Uni¬ 
versity hanno fortuitamente scoperto in seguito ad un felice 
concordo di circostanze un nuovo fenomeno particolarmente cu¬ 
rioso. Si tratta della proprietà che avrebbe il nitrato di colum¬ 
bi uni (metallo raro che non ha trovato fino ad oggi alcuna appli¬ 
cazione industriale) di rivelare le emissioni radioele Uriche. 
E’ ancora troppo presto per pronunciarsi sull’interesse prati* ■ 
di questa scoperta che semina però suscettibile di applicazioni 
nelle comunicazioni radiofoniche a grande distanza. Ciò è stato 
dimostralo dagli esperimenti tuttora in corso. 
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PONTE PER LA MISURA DELLE CAPACITA 

di ERNESTO VI G ANÒ 


rnhe questo semplice ma efficiente a brume alo sarà rii grande 
A aaHo hì;1 a l dilettante sia al riparatore, come gli altri appa¬ 
recchi già descritti su queste pagine. Questa volta si tratta di un 
ponte un semplicissimo ponte che permetterà di misurare con¬ 
densatori di ogni tipo e genere da 100 pF a IO ;<F. Avrei potuto 
estendere di più il campo di misura, ma questo si è rivelalo suf¬ 
ficiente, ed inoltre scendere sotto i 100 pF vuol dire andare a in¬ 
contrare valori di impedenza troppo alti e quindi con la possi- 
Le d fare ìisuiv errate per induzioni esterne od altro. Salire 
(dire i 10 pL, arrivando ai 100 uF invero I semplice. basterà 

aggiungere un altra resistenza alla serie già in uso, coinè vedremo 

in regnilo. 

La eoslruzionc è assai facile, non occorrono particolari atten¬ 
zioni, il materiale necessario è ridotto al minimo, tranne 4 resi- 
lenze e due condensatori che devono essere tarati almeno alFL , . 
non occorre materiale speciale, mentre la precisione è ri marche- 

\oIe ed i servigi resi veramente preziosi. Sopra tu Ito per il fatto 

di misurare, se non quanti la li vomente almeno qual ita ti va niente, 
1 angolo di perdita. A questo parametro infatti si devono molte 
H grane » nel funzionamento di apparecchiature elettroniche, e 
qui viene rivelalo subito se il pezzo in prova è ancora utilizza¬ 
bile o no. F, come al solilo, ho cercato di unire aH ulile Fecoiio- 

ima- infatti il costo di questo strumento non è eccessivo, e quindi 

alia portata di luLte le borse, anche le più vuote. 

Vediamo ora lo schema. Aon è qui la .sede migliore per fare 

una dotta dissertazione sui sistemi di misura e sui ponti in gene- 


Tale, rimando il lettore ad un qualsiasi libro di elettrotecnica dove 
troverà lutti i dati espressi eon maggiore completezza e chiarezza 
di quanto potrei lare io ora. Il mio scopo è di descrivervi a: come a 
sono riuscito a mettere in piedi uno strumento che se non ha la 
precisione assoluta di quelli del commercio che codiano svariate 
decine di biglietti la mille, pud ugualmente rendere preziosi 
servigi a chi Io usa. ii esame dello scliema rivela che è stato usato 
il solilo circuito a ponte con due rami composti da resistenze e 
due da condensatori: il campione e quello in prova. 11 potenzio¬ 
metro a filo (da 12 W, non per il carico, imi per la precisione) 
da 1000 ohm bilancia un circuito in cui vi sono delle residenze 
da 10.000; 1000; 100; e 10 ohm variando rosi la portata tra I H) 
e 100 volte i campioni usati, che sono due, perchè non volevo 
scostarmi troppo da valori un po’ bilanciati per non avere troppa 
variazione dì sensibilità col variare delle gamme, lo ho usalo i 
ilo ri di 10.000 e 100.000 pF per il semplice motivo che li avevo 
già. ma si potrà usare cori sucresso un campione da 10-000 ctf iute 
da 1 e.F specialmente se si vuole estendere il campo di misura 


a f00 /'-F. Per qualsiasi variante che si voglia apportare ai valori 
dei ponte, basterà tener presente che il prodotto dei rami opposti 
deve essere ugnale, quindi se un ramo è composto da un campione 
da DIIIO pi e il suo opposto ila una resistenza da 1000 ohm, se 
negli altri due abbiamo una resistenza di IO olmi, il condensatori 
corrispondente sarà 100 volte maggiore e cioè 100.000 pF. Questo 
perchè il ponte misura l'impedenza offerta dai condensatore al 
passaggio della corrente alternata della frequenza prescelta, nel 
nostro caso 1000 FI/, e quindi a resistenza minore risponderà 
una maggiore capacità. Si potrebbe usare un campione solo, ma 
se ri si scosta troppo dai valori fissi con quelli variabili (il poten¬ 
ziometro e il condensatore incognito) la sensibilità, e quindi la 
precisione, se ne va, e addio misure attendibili. Il ponte si az¬ 
zera per un tratto troppo largo ed è difficile giudicare dov~ è il 
perfetto equilibrio. 

Come campioni ho usato due condensatori a mica argentala di 
ottima costruzione e molto stabili, del tipo di quelli usati nei filtri 
telefonici, e per le resistenze lm usalo, per i valori dì 10 c 100 
ohm del filo ili costantana avvolto in modo non induttivo, e per 
le altre due delle semplici resistenze chimiche che un amico radio- 
riparatore con fornii Usi ino negozio mi ha lasciato scegliere con¬ 
trollandole con un ponte in correnti continua. 11 potenziometro 
principale, da IUDII olmi, è dei tipo da 12 \\ per avere mia varia- 
zinne ansili dolce (intatti vicino il punto di azzera intento si notano 
di scatti dovuti al passaggio del cursore sui fili) curando che 
1 avvolgimento sia fatto su di uni -vlriscctla il più possi bile stretta 


e lunga, noti su un supporto cilindrico, così da essere il meno 
possìbile induttivo. L'alno potenziometro, quello che misura 1 in¬ 
goio di perdita, è addirittura a grafite, proveniente da non so 
più quale apparato (figli alleati, c del valore di 2ài! olmi. Da 
notare che per un campione il valore del]' angolo di perdita è 
esalto, per l altro va moltiplicalo per diari, infatti il bilanciamento 
viene effettuato generando nel campione una perdita prò porri o - 
Hall a quella del pezzo in prova a mezzo di una n-i -lenza in 
serie, a quindi emendo due i cani pioni, il valine varierà nella 
stessa proporzione e cioè da J a HE 

Come dicevo prima, il valore della frequenza prescelto è stato 
dì 1000 Hz. Questo limite è stalo imposto dal fallo che Je con¬ 
venzioni e le norme in fallo di misure di capacità presi rm no 
questa frequenza nelle misure per il collaudo di condensatori 
per bassa frequenza. Una 6V6-CT oscilla fornendo la tensione 
richiesta, che varia da una trentina di volt india gamma dei 100 |>F 
a circa A volt in quella dei 10 )uF, e quella variazione viene assi- 
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curala dalle due resistenze in serie con l’alimentazione a 100 pe¬ 
riodi. _ -. 

Come trasformatore ho usato un vecchio trasformatore di usci¬ 
ta tra un carico di 500 ohm od una serie di prese tra 500 e 2,5 
ohm, usando la parte a bassa impedenza sulla valvola e 1 altra 
connessa al carieo. Sarà bene curare che l’accoppiamento capa¬ 
citivo tra i due avvolgimenti sia il minore possibile per evitare 
sbilanciamenti nel ponte. Un condensatore, che nello schema e 
rimasto di valore imprecisato, permetterà di accordarsi sulla fre¬ 
quenza prescritta, ed il suo valore dipende dal tipo di trasfor¬ 
matore usato. , tcT- 

Come rivelatore ho usato un occhio magico con una objl ani- 
plifìcatrice controreazionata da un filtro a doppio T per evitare 
che le armoniche inevitabilmente presenti possano alterare la mi¬ 
sura in particolare per quanto concerne l’angolo di perdita, bi¬ 
sogna fare molta attenzione perchè il filtro e ToscillaLore siano 


sintonizzati sulla stessa frequenza. Per ottenere no basterà dimi¬ 
nuire la sensibilità della parte amplificairice fin quando l’occhiò 
elettrico comincia ad aprirsi; c provando con vari condensatori 
in parallelo al trasformatore dell’oscillatore trovare la frequenza 
per cui la sensibilità è maggiore. Potrà aiutare mollo una cuffia 
posta in parallelo alla griglia della EM4 per fare tuia prima tara¬ 
tura ad orecchio prima di affiliarla osservando 1 occhio magico. 

Par la costruzione ho usalo un pannello di avional. però chi 
può avere a disposizione dell alluminio guadagnerà in facilita 
rii lavorazione, di duercntosessanla millimetri per ceulonovanta 
per due e mezzo. Questo pan nello a 5 cm da una estremità va 
piegato in modo da poter seguire la parete laterale della scatola, 
n questa parte più corta va forata ionie indicala callo schizzo se 
non si vuole praticare la foratura nella parete posteriore. Per i 
potenziometri da 1000 e da 250 ohm. e per il commnLatore sono 
stati previsti dei fori da 15 min di diametro perche le manopole, 
die portano fissali i dischi pure di avional possano appoggiare 
direttamente sul pannello con solo 1 interposizione di un disco 
leggerissimo di feltro, e quindi i tre pozzi sono fìssati a delle 
lastrine di alluminio che le sostengono in modo che 1 estremo 
della parte filettata arriva esattamente a filo del pannello. Queste 
sLriscettc sono fissate mediante chiodatura, clic viene nascosta dal 
diametro della manopola. II disco centrale, come anche i late¬ 
rali, è stato sabbiato e quindi verrà inciso, quando e stata fatta 
hi fotografia questo lavoro non era stato ancora effettuato. 

Le varie parti sono stale montate nel seguente modo: rove¬ 
sciando il pannello, e quindi guardando dal disotto si nota in 
basso a sinistra il commutatore di portala, a destra il potenzio¬ 
metro da 250 ohm, al centro il potenziometro da 1000 ohm, in 
allo a sinistra il potenziometro regolatore di sensibilità e a destra 
la valvola KM 1. munita di una ghiera di alluminio coperta inter¬ 
namente di feltro che la tiene centrata. Sopra la manopola del 
commutatore di portata è stato fissato un interruttore per la ali¬ 
mentazione, però questo potrebbe benissimo e con vantaggio, 
essere conglobato col regolatore di sensibilità, e, per simmetria- 
dalia parte opposta ho fatto uscire il cavo di alimentazione. Que¬ 
sto perchè non avevo a disposizione uri potenziometro con in¬ 
terruttore. A sinistra, sempre guardando dal disotto, tra il com¬ 
mutatore e il potenziometro principale, ho sistemato una basetta 
porta resistenze con sopra i quattro campioni tarati da 10; 100. 
1000 e 10.000 ohm e, dalla parte opposta, cioè sotto le prese per 
il condensatore in misura tra il potenziometro da 250 ohm * il 
commutatore, i due campioni da 10.000 e 100.000 pi*. Tutta la 
parte alimentazione - oscillatore - amplificatore e filtro trova posto 
sotto la parte orizzontale del pannello che quindi è forato per 
raffreddare le valvole. Per avere una buona sensibilità alla fre¬ 
quenza di prova senza induzioni dai circuiti è necessario, anche 
se non lo sembra a prima vista, schermare tutti, dico tutti, i col¬ 
legamenti compresi quelli di accensione. Anche il trasformatore 
è stato racchiuso in una scatoletta di lamiera di ferro da 2 nini e 
si tratta di un semplice trasformatore per campanelli da 10 W 
col secondario riavvolto in modo da avere 6,3 V a disposizione. 
Per far questo ho misurato la tensione sia al primario che a se¬ 
condario. ho svolto il secondario contando le spire, ho diviso il 
numero delle spire per i volt letti ed ho riavvolto un numero di 
spire uguale alla cifra trovata moltiplicata per 6,3. Ugnale ragio¬ 
namento potrà essere l'atto per qualsiasi tensione sia necessaria. 

Come raddrizzatore ho usato, per ragioni di spazio, due ele¬ 
menti al selenio da ITO V ciascuno in serie, con la possibilità di 
raddrizzare una tensione di 220 V mussimi, però ho riscontrato 
un ottimo fnnzionamento anche a 160, e quindi ho reputato inu¬ 
tile ricorrere ad un auto trasformatore per portare la tensione di 
linea ad un valore superiore. Questo però è necessario farlo quan¬ 
do la sorgente di energia sia minore di 160 V. Come filtro ^ono 
stati sufficienti due condensatori da o ,e.l H ed una resistenza di un 
migliaio di ohm provenienti da un apparecchio ad alimentazione 
universale. 11 filtraggio ottenuto è abbastanza buono, e di più non 
sarebbe necessario. Se qualcuno avesse a disposizione un trasfor¬ 
matore completo di alimentazione potrà usarlo con successo to¬ 
gliendo il condensatore da 20.000 pF tra la massa e la terra del- 
l’umplificatdre e connettendone due simili tra i due poli della 
rete e la massa. 

11 filtro non è assolutamente necessario, in particolare se inte¬ 
ressano solamente i valori di capacità escludendo 1 angolo di per¬ 
dita, però, dato che costa poco, è un complemento assai utile per 
aumentare la precisione escludendo Le armoniche. Non mi dilun¬ 
gherò a spiegare il perchè ed il per come di questo filtro, posso 
solo dire clic è semplicemente prodigioso ed evita un mucchio 
di fastidi. Per bilanciarlo su una frequenza qualsiasi basterà tener 
presente di realizzare la relazione: i/2 jL === R; e cioè la reat¬ 
tanza dei condensatori componenti la doppia T deve essere uguale 
alla resistenza, alla frequenza voluta. Tornerò tra non molto su 
questo argomento per descrivervi un amplificato re-li Uro veramente 
ottimo per aumentare la selettività totale di un apparecchio mo¬ 
vente per telegrafia. 

Una volta terminato il montaggio, la taratura dell oscillatore. 
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r la incessa a punto generale dello strumento, inizia la fase pia 
delicata e cioè la calibratura. Per far questo ho ricorso ad una 
rassetta di condensatori campioni della National Company com¬ 
posta da decadi da 0,1; 0,01 e 0,001 jaF clic mi ha permesso, misu¬ 
randola, una i>erfetta calibratura dello strumento compresi i 
decimi e ì centesimi della scala, oltre che un controllo accurato 
della centratura delle varie gamme. Ed è stato appunto facendo 
questo lavoro clic mi sono accorto che la resistenza da 100 ohm 
non faceva il suo dovere, infatti era avvolla in un primo tempo 
in modo induttivo e questo falsava lutta la scala in modo asso¬ 
lutamente. irregolare. Cambiato tipo di avvolgimento tutto è an¬ 
dato a posto. 

Una volta effettuata la taratura segnando con molta accuratezza 
ed una matita con la punta molto sottile la graduazione della 
scala si potrà segnare una linea di fede corrispondente alla posi¬ 
zione di tutto giralo verso destra o sinistra della manopola, e 
quindi toglierla e con un po’ di abilità inciderla con una punta 
sottile, riempiendo poi il solco con dell'inchiostro di china o con 
della vernice nera. o. meglio ancora, farla incidere so si è sicuri 
della abilità dell'operaio. Questo perchè non avendo usato un 
potenziometro calibrato, la graduazione non è perfettamente li¬ 
neare, ma presenta qualche allargamento o infittimento in qual¬ 
che punto della scala. 

Come riferimento ho usato lina lastrina di rhodoid di circa 
2 nini di spessore e ben trasparente con una linea di fede al cen¬ 
tro. Per la graduazione mi sono riferito ad un estremo della la¬ 
strina, spostando a lavoro finito la manopola in modo che alla 
linea di fede corrispondesse esattamente la posizione tutto aperto 
to tutto chiuso, a seconda di quanto segnato durante la taratura). 
Nella foto si vede nna manopola provvisoria che ini è servita pel¬ 
le prime prove mentre quella, diciamo, bella è dall amico ine!* 
sore per la tracciatura. Una volta segnate tutte e tre le manopole 
principali, sarà bene dar loro una mano di Zapon a spruzzi cu¬ 
rando che siano assai ben pulite, in modo da proteggerle dagli 
agenti atmosferici, perchè l’avional e tutte le leghe di alluminio 
in genere hanno tendenza a sfiorire in seguito alla umidita del¬ 
itaria. 

Una bella mano di vernice grigia-argento alla cassetta di legno, 
di cui dò le dimensioni sia totali che dei vari pezzi componenti 
metterà il nostro ponte alla pari degli strumenti più costosi mi¬ 
gliorandone l’aspetto. 

Penso che schizzi e fotografia siano abbastanza esaurienti, in 
caso contrario sono a disposizione dì chi ne voglia effettuare il 
montaggio. 

Come ho delLo prima, il campo di misura è ristretto tra ì 100 pF 
minimi ed i 10 fxY massimi, in cinque portate, ma potrà essere 
esteso come ho detto prima sino a 100 juF, mentre per le misure 
di capacità inferiore sarà necessario ricorrere ad un trucco. Si 
prenderà un condensatore variabile da 250-500 pF massimi di cui 
ai abbia la curva di taratura, in ogni caso sarà facile tracciarla 
col ponte per valori compresi tra 100 e 500 pF, e lo si collegllerà 
ai morsetti di Cx, alla massima capacità. Si azzererà il ponte. 
Si connetterà poi in parallelo il condensatore piccolo incognito, 
e si azzererà d innovo, muovendo il variabile, e leggendo la va¬ 
riazione di capacità si saprà con assoluta precisione il valore sco¬ 
nosciuto. Se non si conosce la curva del variabile, basterà, dopo 
aver tolto il pezzo in prova, ripetere la misura, dalla differenza 
si saprà il valore esatto. Allo scopo potrà essere utile un qual¬ 
siasi condensatore anche fisso ma di buona qualità. Però questo 
sistema offre una minor precisione del precedente. 

Per chi proprio non avesse dimestichezza con queste misure, 
riporto in breve come effettuare l’azzeramento: portare il rego¬ 
latore di sensibilità ad un valore tale per cui Po echio elettrico 
si chiuda appena appena, e nel caso della EM4 si osserverà clic 
tutte e due le parti siano ehi use. Si cercherà una posizione del 
potenziometro da 1000 ohm tale che 1 occhio si apra, spostando 
opportunamente il commutatore, indi aumentare la sensibilità ed 
in contempo affinare la centratura della posizione del potenzio¬ 
metro fino ad avere una perfetta posizione di equilibrio. Pro- 





vare allora a correggere la posizione 1 della manopola corrispon¬ 
dente alle perdite controllando se è possibile migliorare Fazzera¬ 
mento, ritoccare se è necessario la prima manopola e la misura 
è fatta. Basterà leggere il valore ottenuto sulla graduazione. Se 
il condensatore è buono, le perdite saranno minime e la resistenza 
inserita assai piccola, se ne occorre molta, attenzione, se non e 
un elettrolitico di filtro va scartato. E-a pratica dirà poi- a seconda 
del materiale usato, a che punto bisogna fermarsi. 

Un ultimo avvertimento: non cereale di montare il ponte con 
materiale scadente o non taralo, farcele una spesa imitile. (6701 

TELEVISIONE^ SMUNGATI 

A SEZIONE di Chicago della Federazione Americana del 
Lavoro, che da ben 24 anni gestisce una propria stazione 
radio-trasmittente, avrà probabilmente quanto prima anche nna 
propria emittente televisiva. Queste e stato ufficialmente comu¬ 
nicato dai dirigenti dell’organizzazione, il cui comitato direttivo, 
dopo ampio esame di una proponfta in tal senso, è giunto alla 
conclusione che la televisione sani per il futuro sostanzialmente 
necessaria per la protezione e Fa iter illazione dei diritti de] lavoro, 
cosi come lo è stala nel passato la radio. La radio-emittente della 
Federazione Americana del Lavoro è assai favorevolmente nota 
nella regione di Chicago per la qualità e l’organicità dei suoi 
programmi. 

“ADVENTEttE M VISION” 

I N UN VOLUME pubblicato di recente in Gran Bretagna c in¬ 
titolato << Adventure in Vision » L, March and Gander. critico 
del Daily Telegrafili . fa la storia dello sviluppo della televisione 
come attività culturale, educativi! e di tratteuiiuento in genere 
negli ultimi venticinque anni, riuscendo a dare al lettore la sen¬ 
sazione delle immense possibilità e della grande adattabilità di 
questa nuova forma d’arte. 


Ricordiamo agli abbo¬ 
nali la cui solloscrizione 
è scaduta con questo 
numero, che ad evitare 
interruzioni nell’invio 
della Rivista, è oppor¬ 
tuno provvedere solle¬ 
citamente al rinnovo. 
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CIRCUITIijDI SQDEECH PER RICEVITORI FU 

ELECTRONICS i: [,y. CARN&&AN 

a cura di R. BIANCHERI 


O er circuiti « squelch » vanno intesi tut- 
" ti quei dispositivi atti a ridurre il 
fruscio ed i rumori neiramplificatore c 
B.F quando questo sia preceduto da un 
sintonizzatore ad elevata amplificazione che 
si trovi funzionante in assenza di portante. 

Questo problema quindi è ora di attua¬ 
lità nel campo dei ricevitori per segnali 
FM dove l’amplificazione è molto elevata 


della tensione eonlinua sull'anodo del tubo 
V2 sia nel caso che la resistenza RI sia 
eollcgata sull’anodo del tubo VI (curva 
A), sia nel caso che RI sia collegata a 
massa (curva B). L’effetto della polarizza¬ 
zione positiva è dì aumentare la corrente 
anodica del tubo V2 per bassi livelli del 
segnale in maniera da far cadere fortemen¬ 
te la tensione anodica tanto da avere una 



f'igr. 1. Schema elettrico di due limitatori in cascata con circuito ili soppressione parziale 
di fruscio in assenza di portante. 


ed il passaggio della sintonia lungo la 
gamma risulterebbe fortemente rumoroso se 
adeguati circuiti silenziatori funzionanti in 
assenza di portante non venissero a ridur¬ 
re grandemente l’amplificazione di B.F. 

Il fattore economico però fa cadere la 
scelta su quei tipi per la cui realizzazione 
non è richiesto soverchio materiale ed è 
appunto di questi circuiti che l’A. si oc¬ 
cupa. 

In figura 1 è riprodotto il primo cir¬ 
cuito in ordine cronologico realizzato pri¬ 
ma della seconda guerra mondiale dalla 
Zeniih. 1 tubi Yl e ¥2 costituiscono due 
limitatori in cascata in cui il segnale for¬ 
nito dall amplificatore di media frequenza 
viene limitato da un lato dal tubo Vi e 
dall altro dal tubo V2, Il circuito seguito 
d crisi 1 e dai convenzionali umicamente per 
la polarizzazione positiva della griglia con- 
trollo del tubo V2 tramite il collegamento 
di RI con l’anodo del tubo ¥1. La pola¬ 
rizzazione positiva in combina» ione con la 
regolazione di tensione nel circuito ano¬ 
dico di V2 e cioè tramite la resistenza R2 
viene a ridurre grandemente il livello ru¬ 
mori di BF in assenza di portante. 

Il grafico di figura 2 indica il livello 


bassa pendenza del tubo; questi effetti ri¬ 
ducono grandemente l’uscita di rumore a 
valle del discriminatore. Inoltre l’impeden¬ 
za griglia-catodo del tubo Y2 a causa della 
polarizzazione positiva della griglia control¬ 
lo., viene ad essere abbassata e ciò concor¬ 
re a diminuire la risposta di rumore del 
circuito accordato d’ingresso. 

In presenza di segnale si viene a forma¬ 
re sulla griglia 1 una tensione negativa 
automatica, la corrente anodica diminuisce 
e la tensione anodica sale e pure di con¬ 
seguenza la pendenza del tubo V2, 

Così oltre che da circuito limitatore que¬ 
sto funziona come un amplificatore in CC, 
con la tensione segnale rettificata come fos¬ 
se un ingresso in CC. 

Dato clic la variazione della tensione è 
dell’ordine dei 60 volt è cosa facile usare 
questo potenziale per interdire il tubo d’in¬ 
gresso nell’amplificatore di BF. La figura 
3 indica lo schema elettrico da realizzarsi 
per sfruttare quale tensione di controllo 
la suaccennata variazione della tensione 
anodica del tubo Y2. 

La tensione di controllo che si determina 
ai capi di R2 è divisa per cinque tramite 
il partitore R3 e R4 e applicata al termi¬ 



nale freddo delia resistenza R5. Il caLodo 
del triodo di BF è polarizzato positiva- 
mente dal partitore R6 e R7. La polarizza¬ 
zione catodica è regolabile e precisamente 
questa regolazione dovrà esser fatta in mo¬ 
do tale che il triodo sia interdetto per 
il minimo valore della tensione anodica di 
V2 corrispondente alla condizione di se* 
gitale nullo; quando il segnale sarà pre¬ 
sente la tensione positiva ai capi di R2 « 
di R4 aumenterà ed il triodo di BF in- 
trerà in funzione. 

I condensatori C2, C3 e C4 sono richiesti 
per cortocircuitare il residuo di rumore di 
fondo ed,evitare che questo abbia a giun¬ 
gere sulla griglia controllo del Lampi libra¬ 
tore di BF. La costante di tempo di K5 
e C5 dovrà essere abbastanza piccola in 
maniera da poter rispondere con immedia¬ 
tezza in accordo alla variazione della sin¬ 
tonia. 

Se questa costante di tempo è troppo 
grande può accadere di giungere in condi¬ 
zione di perfetta sintonia prima che iu 
cessata l’azione del circuito di e squelch >». 
Ad evitare che la griglia dello stadio pie* 
amplificatore di BF possa divenire troppo 
positiva R5 va posta del valore di almeno 
30 Mi). La tensione di « squelch » può es¬ 
sere applicata pure direttamente ai diodi ri¬ 
velatori com’è indicato in figura 4. Entram¬ 
bi i catodi dei diodi sono polarizzati posi¬ 
tivamente attraverso un partitore regolatore 
dello « squelch » e costituito da R5 ed Rb, 
mentre la tensione di controllo è applicata 
senza riduzione di livello ad entrambe le 
placche dei diodi, attraverso la resistenza 
R4. Le placche dei diodi sono isolate per 
la CC dai rispettivi catodi ad opera del 



Fif/. 2. — Iti sposta delle diverse connessi ni 
del circuito limitatore di firj. i. A 1 con Iti 
collegato all’anodo di VI; li) con Iti collega¬ 
to n massa. 

condensatore C5. Questi dispositivi sono 
consigliabili in un ricevitore professionale 
mentre non lo sono nei ricevitori com¬ 
merciali dove il livello della BF aUdisciia 
del discriminatore è alto e questo compor¬ 
ta che disiiitonizzando il ricevitore prima 
di ottenere la completa soppressione. Fi 
verranno ad avere delle distorsioni. 

Quando si vogliano sfruttare al inissimo 
le caratteristiche di questo circuito soppres¬ 
sore di rumore e rendere facile la regola¬ 
zione di questo in maniera tale da essere 
convenientemente impiegato pure mi rice 
vi tori commerciali per « broadcasting » sì 
dovrà avere uno stadio separato funzionan¬ 
te quale amplificatore in CC. Nella figura 
5 è appunto indicato un circuito facente 
uso di un tubo separato quale amplifica¬ 
tore in CC, dove il partitore costituito dalle 
resistenze R3 ed R4 fornisce il segnale in 
continua ricavato dall’anodo dell’ultimo li 
mi latore ed applicato al catodo del lub 
V3 funzionante quale amplificatore in CC. 

La griglia di questo tubo è polarizzala 
positivamente e tale polarizzazione è rego¬ 
labile ad opera del potenziometro Rii. In 
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1- (.irciuto <a squelch » agente sui diodi rivelatori. 


as-.-eu/.a di segnale la griglia è positiva ri¬ 
spetto al catodo ed il tubo V3 ha la mas 
dma circolazione di corrente, la caduta di 
tensione risultante ad opera della corrente 
anodica e prodotta ai cupi di R7 è appli¬ 
cala alla griglia del tubo V I c tale da 
interdir* tal* 1 valvola p re amplificai rii* e 


di BE. 

in presenza di segnale la tensione ; 
catodo della valvola Y3 diventa più posi¬ 
tiva rispetto alla griglia, la valvola V3 
inter disco a sua volta c di conseguenza 
sblocca la valvola Y T 4 che entrerà in fun¬ 
zione regolarmente. (6701 1 



MERA CAMPIONARIA INTERNAZIONALE DI TRIESTE 

24 GIUGNO - 8 LUGLIO 1951 


T A ldera Campionaria Internazionale di Trieste riaprirà i suoi battenti il 24 giugno p. 

v. Ai visitatori cd agli espositori essa presenterà delle novità interessanti già nel 
suo appetto esterno, perchè anno per anno l’Ente che la presiede procede al migliora¬ 
mento dei suoi impianti. Cosi nel 1951, accanto alla palazzina degli uffici e servizi 

cd ai grandi padiglioni permanenti, che già sono stati ammirati nella Fiera dell’anno 

seorso, sorgeranno altri due padiglioni definitivi, che potranno ospitare, al coperto, 

con ogni comodità, gli espositori. 

L interesse che ha destato la manifestazione triestina fra gli operatori commerciali, 
non solo d’Italia, ma di tutta l’Europa Centrale e del vicino Oriente, è indubbiamente 
notevole. Il suo grande emporio adriatico, che da secoli è la porta clic mette in conni 
ideazioni' l'Europa Centrale con TOltrcmare in genere, c con il Levante in particolare, 
intende riprendere in pieno questa sua naturale funzione. Ed è anche logico che sia’ 

così, perchè solo contingentemente lotte tariffarie, o speculazioni politiche, potranno 
avere la prevalenza sui fattori geografici e sulla realtà delle minori distanze. 

E’ una verità innegabile, rilevabile già da un primo, per quanto rapido e fuggevole, 
sguardo sulla carta geografica, che nessun porto europeo, meglio di Trieste, può servire 
al traffico che dal Mediterraneo deve salire verso il bacino danubiano, e che da quest’ulti¬ 
mo parte per le più diverse regioni del mondo intero. Trieste è posta in un punto d’incon, 
tro naturale fra delle regioni che hanno necessariamente bisogno di completare le loro 
economie, e le vicende politiche di questi ultimi anni l’hanno posta anche al confine 
fra due mondi, diversi 1 uno dall altro, divergenti addirittura nei loro sistemi economici, 
ina certamente, ciò nonostante, tali da non potersi ignorare reciprocamente, perchè, 
no nomante tutte queste disparità, esiste un’unità economica del inondo. 

Nulla di meglio di una Fiera Campionaria Intemazionale può mettere a contatto 
industrie e commerci diversi fra di loro, sia nella realtà concreta del prodotto, che nel 
Astenia della produzione o nella realizzazione pratica degli scambi internazionali. 

Ora, sotto le premesse che più sopra abbiamo visto, ci sembra che la Fiera Cam¬ 
pionaria Internazionale di Trieste possa assolvere completamente ad una funzione di 
importanza veramente mondiale. 

11 successo della manifestazione triestina del 1950, che ha visto riuniti sui 22.000 
iii(| del villaggio fieristico 744 espositori di 15 nazioni diverse, che hanno realizzato 


affari per oltre 10 miliardi, è una com¬ 
prova della ragione d’essere e deila vita¬ 
lità della Fiera Campionaria Internazio¬ 
nale di Trieste. 

Già fin d’ora è assicurata alla manife¬ 
stazione del 1951, che si svolgerà dal 24 
giugno all’8-7 p. v., la partecipazione uffi¬ 
ciale dell’Austria e della Jugoslavia, ed 
a buon punto sono le trattative per quel¬ 
la della Cecoslovacchia e dell’Ungheria, 
nel mentre numerose sono le prenotazioni 
di espositori dei paesi più diversi (Grecia, 
Siria, Germania, Belgio, Svizzera, ecc.) ed 
ollreiiiodo interessante si preannuneia la 
Mostra della Ricostruzione, che testimonie¬ 
rà ai visitatori tutti lo sforzo compiuto 
dal Governo Italiano per la rinascita della 
città che ingiusti appetiti stranieri voglio¬ 
no togliere alla sua Madrepatria. 

Intenso è il lavoro di preparazione che 
in questo momento l’Ente Fiera Campio¬ 
naria Internazionale sta svolgendo. 

Accanto all’accurato studio di nuove co¬ 
struzioni permanenti e di adeguate attrez¬ 
zature per quelle temporanee, il lavoro di 
propaganda è a buon punto ed ancora ne¬ 
gli ultimi giorni di questo mese verranno 
distribuiti in Italia ed all’Estero dei vera¬ 
mente riusciti pieghevoli di propaganda, 
nel mentre il manifesto della Fiera di Trie¬ 
ste 1951, verrà esposto già nel mese di 
febbraio a richiamo di tutti coloro che 
possono avere un interesse a questa gran¬ 
de rassegna, ed anche di quelli che ama¬ 
no la città adriatica, città che a tutti gli 
Italiani, al di sopra delle diverse ideologie 
politiche, fa provare sentimenti sacri di 
amor patrio. 

Ci auguriamo che, oltre agli stranieri, 
anche gli Italiani siano veramente ben rap¬ 
presentati alla manifestazione triestina. Spe¬ 
riamo che effettivamente l’industria italia¬ 
na presenti a Trieste 1 suoi prodotti mi¬ 
gliori perchè Trieste è una vetrina, che 
è necessaria all’esportazione italiana. Attra¬ 
verso Femporio adriatico possono passare 
dei traffici del massimo interesse, perchè 
nel porto triestino convergono necessità di 
nazioni, la cui attrezzatuia è ancora arre¬ 
trata. 

Le tariffe che pratica la Fiera Campio¬ 
naria Internazionale di Trieste sono acces¬ 
sibili a tutte le possibilità, e pertanto tali 
da permettere anche la partecipazione di 
quella parte così attiva della nostra vita 
economica clic è la piccola e media indu¬ 
stria e Fartigianato. 

Pensiamo che indubbiamente la Fiera 
1951 riconfermerà ancora una volta la vi¬ 
talità della manifestazione triestina e che 
certamente essa sarà una prova che, nono¬ 
stante tutte le avversità, Trieste è viva. 


In memoria 

Il 18 gennaio» in seguito a complicazioni 
sopraggiunte per lesioni riportate in una 
caduta, mancava ai vivi il Sig. Gerolamo 
ronzoni, padre del Sig. Giuseppe Ponzoni, 
Consigliere di amministrazione della Edi¬ 
trice Il Rostro e stampatore della nostra 
Rivista. Al nostro prezioso collaboratore, 
cui siamo legali da ima lunga consuetu¬ 
dine di lavoro, porgiamo la commossa 
espressione della più sentita partecipa zio 
ne al suo dolore di figlio. 
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inazioni ricevute 


/. GoLdsifiilh. b £- l un Dyck , H . S. 
Burniip , E. T. Dickey. G. W. E Baker: 
TELEV1SIO V Voi. V e VI. Editi dalhi 
RCA Revkw della Radio Corporation of 
\inerirà, Princetown, N,J. ILS.À. Di pa¬ 
gine X-462 e X422 rispettivamente, con 
numerosissime illustrazioni, formato 150 
per 230 rum, rilegati in tela. Senza in¬ 
dicazione di prezzo. 

Questi due nuovi volumi, recentemente 
apparsi, fanno parte della ben nota coL 
lana di pubblicazioni della RCA Technical 
Hook Series, di cui costituiscono rispettiva¬ 
mente l’undicesimo c il dodicesimo volti 
ine. il primo, è la raccolta di quanto pub¬ 
blicato da parte dei tecnici della RCA, 
Mille più importanti riviste mondiali. 11 se¬ 
condo copre il periodo successivo, lino al 
giugno 1950 

1 due volumi, a carattere nettamente do¬ 
cumentario, sono del massimo interesse u 
quanto raccolgono organicamente la mate¬ 
ria dispersa in diecine e diecine di fascicoli 
-epurali. 


I. \. GvlxUmith, A. ì . 1 an Dvck , R . S 
Burri tip, E . T. lìickiv. G. VE E. Baker: 
ELECTRON TliHES. Voi. 1 e 11. Editi 
dalla RCA Revievs della Radio Corpora¬ 
tion of America. Princeton, N.J. U.S.A. 
Di pagine X-476 e V154. rispettivamente 
con numerosissime ilìii-'razioni, formate- 
150x230 rum, rilegati in tela. Senza indi¬ 
cazioni 1 di prezzo. 

Anche questi due volumi, come i pre 
cedenti, fanno parte della RCA leeìmieaì 
Rook Series, di eui costituiscono, rispetti 
vamenle il nono e defilino volume. En¬ 
trambi costituiscono una raccolta di ari 
coli separati, apparsi sulle principali rivi¬ 
ste mondiali, relativi ai tubi elettronici. 
Tali articoli sono raggruppati in quattro 
gruppi principali, il primo riservato a que¬ 
stioni di carattere generale, il secondo ai 
tubi trasmittenti, il terzo ai tubi riceventi 
e il quarto ai tubi speciali. Il primo vo¬ 
lume copre il periodo ira il 1935 e il 1911- 
il secondo il periodo successivo fino al 
19 In. 

t * * 


CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RI¬ 
CERCHE, COMITATO ELETTROTEC¬ 
NICO ITALIANO: UNIFICAZONE 

ELETTROTECNICA. Cinque progetti di 
unificazione sottoposti a inchiesta pub¬ 
blica, relativi ai seguenti argomenti: 

1) Progetto UNEL Pr 192, in data 15 ot¬ 
tobre 1950: Bobine per pellicola cinema¬ 
tografica di 35 mm ; 

2) Progetto UNEL Pr 199, in data 15 
ottobre 1950: Pellicola cinematografica di 
35 nini per positivo, dimensioni; 

3) Progetto UNEL Pr 116-118-119-120- 

121-122-149-165-167-271-272, in data 31 ot¬ 
tobre 1950: Prese r spine bipolari da IO 
A-250 Y e scatole per apparecchi da in- 
'-assu : 

41 Progetto l NEL Pr 227-270, in data 

31 ottobre 1950: Rocchetti a 24 e 32 denti 
per il movimento continuo delle pellicole 
negli apparecchi cinematografici da proie¬ 
zione per pellicola di 35 min: 

5) Progetto UNEL Pr 83. in data 15 

gennaio 1951: Isolatore per telecomunica¬ 

zioni in materiale ceramico e in vetro 
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Giuseppe Diléa: INTRODUZIONE AI FE 
NOMEN1 ELETTRONICI ALLA LUCE 
DELLE TEORIE ATOMICHE MODER¬ 
NE. EdiLo dalla Libreria Editrice Uni¬ 
versitaria Levrotto & Bella, Torino. Dì 
pagine VI1T-118, con 58 figure nel testo 
e numerose tabelle, formato 135x200 min. 
legato in brossura. Prezzo L. 350. 

Nella prefazione LA. avvisa il lettore che 
il volumetto deve essere considerato una 
premessa allo studio della radiotecnica e 
anche, in un certo senso, mi utile riepilogo 
alle conoscenze già acquisite su tale branca 
così interessante del sapere. A noi pare 
sinceramente che esso possa essere consi¬ 
derato qualche cosa di piu. Nel giro ih 
ventotto paragrafi sono raccolte una quan¬ 
tità di notizie interessali!Esime che rara¬ 
mente, e forse mai prima di ora. si sono 
trovate riunite con Lanta chiarezza in una 
monografia unica. Elementi di fisica alo mi¬ 
ra e di chimica. Tesarne della natura della 
corrente elettrica, la corrente ili conduzio¬ 
ne nei conduttori e nel semiconduttori. * 
fenomeni della emissione elettronica. la 
conduttività unidirezionale e lo sfruttamen¬ 
to di tale principio nei raddrizzatori a 
strato d’arresto fino alle più recenti appli¬ 
cazioni (transistor), la corrente elettrica 
nel vuoto e nei gas, la corrente di con¬ 
venzione. le tensioni ili contatto, te pile, 
la corrente di spostamento, non sono che 
alcuni degli argomenti PA. ha analizzato 
con maestria c chiarezza. 

E quando pensiamo che questo volumet¬ 
to era destinato, nelle intenzioni le!l A , 
ad essere il primo capitolo di una nuova 
edizione della sua « Radiotecnica », com¬ 
pletamente rinnovata, non possiamo che 
augurarci che tale proposito possa un gior¬ 
no essere messo in atto. Allora la lettera¬ 
tura scientifica italiana avrà un’opera ve¬ 
ramente fondamentale. 


rei/ctti 


Circuito radio con sintonia a permeabi¬ 
lità variabile atto a selezionare segnali 
in campi d’onda diversi. 

A,TLC. Radio Costruzioni Ditta a Mila¬ 
ni (6-688). _ 

Perfezionamento agli analizzatori ad 
elettroni lenti per televisione. 
COMPAGNI!; polir la Lubrica Liuti dos 
Compteurs et Materici UTJsines 1 a Gaz a 
Montrou.gc (Franeia) (6-040). 
Dispositivo d’inserzione e disinserzione 
automatica degli apparecchi radiorice 
venti dal circuito di alimentazione. 
D’ALGI Domenico a Nicol era (Catanza 

ro) (6-64 0).______ 

Sistema di quadrante di sintonia a ta¬ 
vola geografica, per apparecchi radiori 
ceventi. 

DE PACO Mario a Roma (6-040). 

Disposizione dì radioricevitori. 

FRANZ ET/ Os kar a Vienna' (6-641). 

Tubo elettronico contenente parecchia 
griglia avvolta allineata. 

RADIO Corporation of America a New 

York (S.U.A.) ( 0-6 48). ___ 

Impianto di televisione a colori con tra 
smissione simultanea. 

LQ STESSO (0-648).____ 

Radioricevitore funzionante secondo il 
principio di super=rigenerazione. 
FERRANTI Limited a HoIHnwood, Lari 
cash ire (Gran Breta gna) (7-78 0). 

Interruttore specialmente adatto per ap 
parecchi radio telefonici. 

BELOTTI Emilio a Milano (8-871). 


Sistema e apparecchio radioeiettrico pet 
stabilire automaticamente con assoluta 
segretezza l’identità di un oggetto. 

FERRANTI Limited a Hollinwood Lan 
i -asliire (Gran Bretagna) ( 9 -947). 

Dispositivo di trasmissione mediante ra¬ 
dio guide. 

COMPAGNIE Indù stri elle de Teléphones 
a Parigi (10-1045). _ 

Sistema per la costruzione di mobili da 
radio-ricevitori. 

CAVALIERI DUCATI Marcello a Mila 
no (11 1152)._ _ _ 

Cellula elettroacustica di induzione elet¬ 
trica. 

AIZPURT7A Joaquin -limino/ e CANI) 
LOPEZ Antonio a Madrid (12-1241 ). 

Copia dei succitati brevetti può procu¬ 
rare: 

lng. A. RACHEL! Ing R. BOSSI & C. 

Studio Tecnico per Brevetti (ìTnvouzb» 
rie. Mi nielli, Marchi, Dirit to d*Autore. 

Ricerche. Consulenze. 

Milano, via Pietro Verri 6. tei, 700.018 


MISURATI I RAGGI 
ALEA BETA E GAMMA 

L a General Electric Company hu pm 

dotto quello che si ritiene sia il 
primo strumento in grado di misurare 
l’entità di tutti e tre i tipi di radiazioni 
emesso dall'uranio (raggi alfa, beta e 
ga m in a ). Lo str u m en t o eh e — a qua n 
to affermano i tecnici della GEC — e 
di una precisione e sensibilità senza pre¬ 
cedenti e può anche essere regolato in 
modo da misurare Ventità di una solo 
delle tre radiazioni, troverà applica¬ 
zione in laboratorio per accertare la 
radioattività dei materiali e la velocita 
di disintegrazione delle sostanza radio¬ 
attive. 



Gli abbonati hanno diritto allo pubblicazione gra¬ 
tuita di un annuncio (massimo 15 parole) all'anno. 


Ricevi loro R107 9 tubi efficientissimo vi¬ 
ve rniciato prezzo minimo cedo. Scrivere: Mì- 
cheletto Giovanbattista Villa Santina (Udine), 


MOBILI RADIO 

Ci. Pi. 

MILANO 

Fabbrica Artigiana di Cesare Preda 

Esposizione, Ufficio Vendite: Via Mercadante 2 
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GIUSEPPE TERMINI 
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nella struttura e nelle parti dei 
moderni ricevitori. 

Precisazioni teoriche e costruttive con 
ottantasei schemi studiati e realizzati 
nei laboratori di tutto il mondo. 
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NOTIZIARIO 

INDUSTRIALE 

• La MEGA RADIO di Tm •ino specializzata 
ili avvolgitrici e strumenti di misura in cue- 
sti ultimi tempi ha ottenuto un vero succes¬ 
so con l’analizzatore a doppio indice tipo 
« Constant » e, piuttosto che dare altre indi¬ 
cazioni, riteniamo opportuno descrivere mi¬ 
nuziosamente questo apparecchio con il ri¬ 
portarne il modo d’uso. Siamo certi quindi 
di utilizzare tiene lo spazio concesso a que¬ 
sto apparecchio con il riportarne il modo d’u¬ 
so. Siamo certi quindi di utilizzare Lene 
lo spazio concesso a questa simpatica e 
apprezzata ditta. 

Analizzatore. Per ampiezza ed elasticità le 
prestazioni del « Constant », costruzione co¬ 
perta da tre brevetti internazionali, supe¬ 
rano largamente (pud le di (piai siasi Ana¬ 
lizzatore attualmente sul mercato nazionale 
ed estero. 

Sona previste (ì portate in volt; 1-10-10(1- 
200-.»00-1000 Volt con sensibilità 20 mila 
ohm per volt. 

Con /'inserzione di una apposita spina 
sulla boccola segnata, 1 MA le fi portate volt- 
metriche vengono raddoppiate: 2-20-200-100- 
1000-2000 Volt ; sensibilità dello strumento 
10.000 olmi per volt. Questa manovra per¬ 
mette un preciso controllo nel caso di dati 
rilevati con le due sensibilità (1000 o 2000 
ohm per volt). 

Per le misure di correi!/e e.e. sono previ¬ 
sti 1 portate in niA 0,1-10-100-1000 mA. 

La portata minima di .">0 U \ J sensibilità 
propria dello strumento, si misura sulla 
portata di 1 V, non comportando l'addi¬ 
zionale l'elativa un errore apprezzabili 1 . 

\el rampo della eorrentv alternata l’ado¬ 
zione del rettificatore al germanio I.W 2-f 
comporta p»r il « Constant » un primato. 1 
rettificatori al germanio hanno una capaci¬ 
tà di Shunt normale di un picofarad in un 
ambiente la cui temperatura può variare da 
C. a 4 70 u C. ed hanno una vita 
media di oltre 10.000 ore. La gamma di fre¬ 
quenza utile supera i 200 MHz. 

11 circuito utilizzante le due semionde, 
adottato dopo molte e laboriose ricerche, e 
ad [ 4 ili ponte e quindi il più adatto a sop¬ 
portare forti sovraccarichi; gli altri tre 
bracci del ponte sono costituiti da resistor! 
a filo, smaltati e stabilizzati. Il circuito 
adottato assicura, nei confronti dei normali 
circuiti a ponte intero, una stabilità e pre¬ 
cisione tre volte maggiore ed una possibili¬ 
tà di sovraccarichi infinitamente più gran¬ 
de. Il campo di frequenza, lino a 2(10 MHz. 
copre qualsiasi esigenza e permette misure 
a radio frequenza sia dirette elle con accop¬ 
piamento induttivo, di grande interesse nel 
la messa a punto dei radiotrasmettitor i ( 
nella localizzazione di potenziali RI’. 

Sono previste 5 portate in volt : 10-10(1- 
200-o00-1000 Volt con sensibilità 5000 olmi 
pei Volt. Apposita presa permette di usare 
il volmetro e.a. come misuratore di uscita, 
con condensatore in serie incorporato. 

/Vr le misure di corrente alternata sono 
previste 1 portate in mA da 50-200-500-1000 
m A. 

(mpucimetro. Il capacimetro prevede, me¬ 
diante due apposite boccole, l’inserzione sul¬ 
la rete luce nei limiti di 110-100 Volt 12 : 50 
periodi. Presenta due portate indipendènti, cun 
due_ scale separate; la prima contrassegna¬ 
ta 5000 P.F. che consente la lettura all’ini¬ 
zio scala (li 20-50 P.F. r valori inferiori nel 
centro della scala dove l’andamento è più 
largo. La seconda segnata 50.000 P.F. che 
parte da ,>00 e arriva a 50.000 P.F. L’azzera- 
mento si effettua, una volta inserita la rete, 
ponendo in corto circuito i puntali e portan¬ 
do l’indice a fondo scala, manovrando l’ap¬ 
posito bottone. 

Ohmmetro. La realizza "ione del Pohmmctro 
e stata oggetto di particolare studio in consi¬ 
derazione della grande importanza che esso 
presenta nella pratica corrente del labora¬ 
torio. 

Per non sacrificare l’estensione delle let¬ 
ture, le quattro scale dell’ohmmetro sono an¬ 
nientate, le prime tre in e. e. con una unica 
pila (tipo standard tascabile) e la quarta 
con corrente alternata prelevata dal circuito 
del capacimetro, del quale utilizza anche il 
sistema di azzeramento. Le prime tre scale 
sono indipendenti e così pure i componenti 
dei relativi circuiti. Una eventuale avaria di 
una portata non pregiudica il funzionamento 
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Per abbonarsi 

basta staccare l’unito modulo di Conto Corrente Postale, 
riempirlo e fare il dovuto versamento in un Ufficio Postale! 
Con questo sistema, semplice ed economico si evitano ri¬ 
tardi, disguidi e errori. L’abbonamento per il 1951 (XXIII 
della Rivista) è invariato: L. 2000 + 40 (i. g.e. ) per tutto 
il territorio della Repubblica; Estero il doppio. 
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delle altre due. Ogni portata è segnala su di 
un a reo del quadrante e co ut rassegnata dalla 
lettura utile massima- La piuma scala è con¬ 
trassegnata fi00 ohm (30 ohm centro scala), 
la seconda 30 K ohm, la terza 500 K ohm 
(lettura utile massima 5 M ohm). La quar¬ 
ta scala, contrassegnata 50 M ohm ( Mega&hm- 
ni( i tro) è alimentata dal circuito del capa¬ 
cimetro. Essa presenta una grande utilità nel¬ 
le misure di alte resistenze, dielettrici, sup¬ 
porti di materiali isolanti alterati dal tem¬ 
ilo, ecc. 

11 Megaohm metro, utilizza la boccola co¬ 
mune dei capacimetro ed una apposita boc¬ 
cola segnata 50 M ohm, L’azzerainmlo è ot¬ 
tenuto con lo stesso ssstema e copiando usa¬ 
to per il capacimetro. 

Applicazioni speciali . Con lMuserzione di 
una semplice spina nella boccola (comune) 
dell’ohm metro, viene ad essere inserito in 
parallelo allo strumento, come shunt rego¬ 
labile in continuità 1 50 e, ), il potenziome¬ 

tro che regola l’azzeramento deli ohmmetro. 
Questo dispositivo nel caso di letture per 
confronto sul campione, dilula il campo dì 
impiego a c. c. e e. a. e rende le misure in 
vott e in 111 A pili agevoli e precise. Con 
l’inserzione sempre della suddetta spina, nel¬ 
la boccola ( comuneI, del lato alternata, lo 
strumento è adatto a funzionare come indi¬ 
catore di campo a RF; eventualmente si col¬ 
lega detta spina ad un piccolo stilo. 

Un anti lizzalo re maneggevole, di lunga dii 
rata, di facile controllo c di facile lettura. 
Tulti gli studi in sede di progetto suun 
stati orientati per ottenere una eoslruzione 
di minimo ingombro e facilmente accessibile 
e controllabile. 11 « Constant » è stato dise¬ 
gnato tenendo conto della necessità di non 
io usa, generalmente, davanti allo chassis del 
sacrificare il campo visivo del tecnico che 
l’apparecchio in esame. Per quanto riguardò 
la durata, il problema è stato affrontato ra¬ 
dicalmente, escludendo qualsiasi tipo di 
commutatore e creando un nuovo tipo di in¬ 
nesto a doppia espansione (sulla boccola e 
sulla spina), autocommutante. Grandi cure 
sono state dedicate a questo problema che, 
apparentemente trascurabile, è invece fon¬ 
damentale nell’uso pratico. 11 complesso boc¬ 
cola spina del « Constant » è staio studiato 
accuratamente in ogni senso ed ha stipula¬ 
to tutte le prove più severe. It « Constant » 
presenta inoltre una immediata accessibilità 
in ogni sua parte agevolando Pispezionc dei 
siioi componenti in caso di avaria. I con¬ 
tatti delle commutazioni sono in argento; le 
Biotte di espansione in acciaio temperato e 
argcntalo. 

Dal punto di vista della facile lettuVa it 
« Constant » si presenta come una realizza¬ 
zione nuova ed originale, il problema del- 
l’i 11 li Iti mento delle scale, dei numeri illeg¬ 
gibili e della facile confusione fra scala c 
scala (problema insoluto in quasi tutti gti 
Analizzatori), è stato risolto alla base, con 
la creazione di un galvanametro a il oppio ia¬ 
ti ice- che di conseguenza permette di dispor¬ 
re di un doppio quadrante. L’adozione del 
doppio indice, per ragioni intuitive, miglio¬ 
ra inoltre il funzionamento dinamico del 
galvanometro assicurando uno sforzamento 
ed un equilibrio perfetto dell’equipaggio mo¬ 
bile. L’uso del rettificatore al germanio I.N. 
34 per le portate in alternata, grazie all’an¬ 
damento perfettamente simmetrico, ha per¬ 
messo di tracciare un’unica scata e. a. con¬ 
tribuendo, cosi, alla facile e rapida lettura 
delle misure effettua te¬ 



li superanalizzalore "CONSTANT,, 
dalla Maga Radio 


XVIII 

















N. C ALLEGA RI 


nini ni; a; fh iukmìs 

RADIOTECNICA 

PER IL LABORATORIO 


RADIOTECNICA PER IL LARORATORIO 

TRATTAZIONE ORGANICA DELLE NOZIONI NECESSARIE ALLA PROGETTAZIONE 
E AL CALCOLO DEI CIRCUITI RADIOELETTHICI E DEGLI ORGANI RELATIVI 

Questa operandi 308 pagine, con 11L8 illustrazioni costituisce uno degli sforzi 
piu seri di coordinazione e di snellimento della materia radiotecnica. 

L autore, noto per lo spiccalo intuito didattico ed esplicativo in precedenti 
pubblicazioni quali: * Onde corte ed ultracorte » e «Valvole Riceventi », ha sapido 
rielaborare a fondo il complesso di nozioni teoriche e pratiche relative ai circuiti 
e agli organi principali e darei un’opera originale che si stacca nettamente dai me¬ 
todi dì trattazione sin qui seguiti e nella (piale ogni argomento, trattato con senso 
spiccatamente realistico e concreto, appare per cosi dire incastonalo in una solid a 
intelaiatura didattica razionale. 

L autore si è preoccupato di non lasciare domande insolute, 
luppo di ciascun argomento con un complesso di dati pratici c 
che sìa evitata al lettore la pena di dover consultare mi grande 
\ente s1 1 anici i, per trovare la risposta ad un propino quesito. 

Completano il testo un accurato riepilogo di fìsica e di matematica ed una vasi 
raccolta di ne ologrammi che consentono di risolvere praticamente 
complessi calcoli. 

Quest’opera, destinata a divenire fondamentale nella nostra letteratura radiote 
nica, costituirà sempre un valido ponte per i’ . . 

stica alle esigenze concrete della tecnica. 


di ani cidi ire lo svi- 
dì grafici, in inor'r 
numero dì libri, so 


a 

in in ut i 


nel 

passag. 


la 

fio 


preparazione senho 

L. 1500 


EDITRICE IL ROSTRO - MILANO - VIA SENATO 24 



A.B.C. Radio Costruzioni s . r .i. 

Via Teliini 16 - MILANO - Telefono 92.294 

Radio - Televisione 


Ricevitori Radiofonici di elevata qualità. 

Ricevitori con alimentazione a C.A. e batterie. 

Ricevitori per Modulazione d’Ampiezza e Frequenza (AM/FM) 
Televisori di produzione propria. 

Ricevitori professionali. 

Ricevitori antievanescenza sistema DIVERSITÀ. 



CtttAi 


RAPPRESEHtANTC 

esclusivo per : ■ 

lombardi* i i 
PIEMONTE £ : 

LIGURIA 

" H. O- 4 s i 

Milano 

Via Ciarle* & - T.1 86-A9 VT fp 




DEPOSITO PER 
IL PIEMONTE 
TORINO 

VIA MAX X IH l. Al 
TtitM 6J.364 


a "C qualità 

Piccalo higemàn 


lettrolitici - 3 mica 
carta - telefonici - 
er televisione - 
er magneti - 
er rifasamento 


deposito per 

LA LIGURIA 
GENOVA 

* VlàJH fETTEMBPe.4 B 
TflmtaAQ 









































LABORATORIO RADIOTECNICO 

di A. ACERBE 

VIA MASSENA 42 - TORINO - TELEFONO 42.234 

Altoparlanti “Alnico 5°,, 

Tipi Nazionali eci Esteri 

7 Marche 48 Modelli 

Normali - Slittici - 
watt 

C o ni m i! L 1 c i >i il t i 
R i.v c ii il i t n r i 
Riparatori 

Interpellateci 

i 

I 

Giradischi automatici americani - Testate j 
per incisori a filo - Microfoni a nastro dina- ! 
mici e piezoelettrici - Amplificatori ; 

_______ì 


Doppio Cono - Da 0,5 
a 40 watt 


ALTOPARLANTE SUSSIDIARIO 

MINIMUS - MARC UCCI 



Jjflalto parlante sussidiano UlNlMLS-M ARCbCCI è adatto per ripro¬ 
durrò senza eccessiva spesa le ira smi ss ioni radio nei diversi locali 
di abitazione. Viene presentato in un elegante mobiletto in bakelite, 
adatto per ogni ambiente, e fedelissimo nella riproduzione mediante 
l’altoparlante in Alnico V. 

Il mobiletto ha l’interruttore superiore per il comando generale die 
può interrompere anche l’appareeebiò centrate che losse ad esempio 
nella sala mentre il Miniinus si trova in camera. 

Il bottone centrale serve per regolare il volume di voce in modo 
che non arrechi disturbo. 

Col commutatore inferiore si ha la possibilità dì interrompere 
la sola voce dell’altoparlante centrale sito nella sala, permettendo 
ì*ascolto sul sole M inumisi. 

Per il montaggio si fornisce con lo schema d’impianto. 

M. MARCUCCÌ & C. - MILANO 

FABBRICA APPARECCHI RADIO E ACCESSORI 
Vìa Fratelli Bronzetti 37 Telefono 52.775 


mia S.A.R.E. Radio 

Tulio per la T acilo 

RESISTENZE ARE 

GRUPPI A. F. della Redioprodotti F. Z. 

SCATOLE montaggio della dilla G.Z. con com¬ 
mutatore di gamma brevettalo 
a pulsante 

SCATOLE montaggio normali 

Vasto assortimento mobili 
Parti staccate 
Minuterie 

Tutto a prezzi convenientissimi 
Visitateci o interpellateci prima di fare i 
vostri acquisti 

Risparmierete tempo e denaro! 

S.A.R.L RADIO - Reparla Accessori 

V. Iluyez M - MILANO - Tele! 278-378 
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MARCHIO DE POS 1/ 
° V '^ <* 
'^LA^oy 


GRUPPI ALTA FREQUENZA 

per RICEVITORI e OSCILLATORI MODULATI 

MEDIE FREQUENZE 


FABBRICA STRIHVIEWTI ELETTRICI BI MISURA 


BELLUNO - Via Col di Lana, 22 - lami, 202 
MILANO - Via Cosilo del Fante 9 ■ Tel. 383.371 
FIRENZE - Via Porla Rossa, 6 - Tel. 296.161 
NAPOLI - Via Sedile di Porlo 53 - Tel, 12.966 
PALERMO - Via Rosolino Pilo 28 - Tel. 13.385 


PRO VA VALVOLE Mod. CDP 9 

a lettura diretta 


ANALIZZATORE PORTATILE 
Mod, PT 10 per CO. CA. 


ANALIZZATORE TASCABILE 

Mori. \N 15 per CC. CA. 


Dimensioni m in 375x545x116 

Prove 

(Ielle vn Ivo le Muro pee ed A merlatile com¬ 
presi i tipo Rintlnek - Minimum - Rock-in 

Misure 

Tensioni in CC. 25 - ltm - 250 - imiti V. 

in CA. 2.') - 100 - 250 - imiti V. 
Resistenze 3.000 e 1.000.000 Ohm. 

IMltTKO I, 4 


Dimensioni in m J 95x235x106 


■‘orlate 

YORTMETRICHM CC. CA. 3,5 - m _ ]no 
-50 - 500 - 1000 - 2500 Voli. 

MI! JAAMJM'ROMICI iuenr. CC. j _ j-, - 
100 - 250 - 500 mA. 

amP iRioMicraicnc cc. i _ An; , K 

OHM METRICHE 1000 - 10.000 - 100.000 - 

500.000 - 1.000.000 Ohm, 

Hi (OMH/IOM 4 1 HI 


Dimensioni in m 95^150x56 


■‘orlate 


vm/i'Mi'Tiucni; cc. ca. 2.5 - p> _ *>- 

ltm _ 250 - 1000 volt. 

MIIJ.IaMPCROMKTRICOK CC I _ m 
100 - 1000 ni A. 

OHMM KTIUCIIK .5000 - 5 00.000 ohm. 

1 E M) I T O II I 
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“KAPPA RADIO,, 

di E. RANZANI G: L. P. REBS 

MILANO 

Via Aselli 26 - Telefono 29.23.65 



radio 


MARCHIO DEPOSITATO 

IVorfu^ioiif ÉfPSO 


La Ditta KAPPA RADIO 

I augura alla sua affezionata 

clientela un buon 1951 


Mod. 55 
Mod. 65 
Mod. 61 


La Radio Tecnica 

di FESTA MARIO 

VIA NAPO TORRIANI 3 - TELEF. 6 18.80 
TRAM 1-2-11-16-18-20-28 


dilettanti Radioùpaiataù : 

Tulli i lipi di valvole (anche 
i più vecchi) per i ricambi, 
per le realizzazioni e serie 
complele per i Sigg. Co- 
slrullori (2A5 - 42 - 117Z3 
25Z6-E444-5R4 EF50ecc- ) 





Olire a tulle le allre serie 
di valvole, nella noslra dilla 
polrele Irovare TUTTO 
per le coslruzioni radio. 



FABBRICA ITALIANA CONDENSATORI 

MILANO - VIA DERGANINO N. 
Telefoni : 97.00.77 - 97.01.14 


S. p. a. 

2 0 



anni di 
specializ¬ 


za z i o n e 


Le malerie prime delle migliori provenienze mondiali, 
i rigorosi conlrolli cui sono solloposle, gli impianli 
modernissimi conlinuamenle aggiornali, i laboratori di 
ricerca e misura doviziosamente dolali e la profonda 
specializzazione delle maestranze garantiscono prodotti 
di alla classe eguagliali solo da quelli delle più cele¬ 
brale Case Mondiali. 
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Condensatori 


f|XL 

'l/l 

USl 



anhmicrofonici 


PER APPARECCHI DI QUALITÀ 



Mod. MERCURIO 

2 X 80 + 350 pF 


Da usarsi con i 

se- 

guenfi gruppi A.F.: 

Corbella 

CS 42 


Corti 

C 204 


Fa mar 

R 61 



61 R 


Geloso 

1961 F 


» 

1962 F 


» 

1967 F 


» 

1968 F 


Guerini 

AF 961 

A 

» 

AF 961 

B 

Masmar 

F 4 


Var 

A 425 


e simili. 



condensatori variabili 



Mod. SATURNO 


TIPO NORMALE 
a 2 e 4 sezioni 


A RICHIESTA 

modelli per modulazione di frequenza 


A richiesto [orniamo condensatori variabili per qualsiasi applicazione e di ogni capacito 


INDUSTRIA ELETTROMECCANICA & RADIOFONICA MILANO ^no^Y.Ì'ao 


CAMBIADISCHI AUTOMATICI 

U. S. A. 



DARE 1 velocità 


Suona fino a 14 dischi di 25 cm. o 10 da 30 cin. 

Esclusione del disco iniziato. 

Ripetizione infinita dell’ultimo disco. 

Funzioua in corrente alternata con trasformatore per tensioni di 
HO - 125-140 •] 50-160 - 220 V. a 50 periodi. 

Unita puleggia per funzionamento a 42 periodi. 



ADMIRM. 3 velocità 


33-1/2, 45 e 78 giri. 

(.ostruzione accurata, variazioni di velocità su una sola manopola 
Modernissimo pick-up a cristallo ad alta impedenza. 

Funziona in corrente alternata 115 V-, 50 periodi. 

Istruzioni per l’adattamento a 42 periodi. 


Capriotti 

GENOVA - Via Malia, 2 - Tel. 56.072 - SAMPIERDARENA - Via S. Canzio, 32 r. - Tel. 41.748 
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S.I.B.R.E.M.S. 

GENOVA - MILANO 


SCATOLE DI MONTAGGIO PER RICEVITORI 

Tipo ED 16 a 5 v. - 4 g. (2 g. o. m. - 2 g. o. c.) - Alto- 
pari. magnctodin. 4 \V. 

Tipo EDIO a 5 v. - 4 g. (2 g. o. m. - 2 g. o. e.) - Alto- 
pari. magnctodin. 6 AV. 

Tipo ED 14 a a v. + o. m. - 4 g. (1 g. o. in. - 0 g. o. 

c.) - Altoparl. inagnetodin. 6 W. 

Tipo FD20 a 5 v. Rimlock+ o. in. - 4 g. (1 g. m. - 
3 g. c.) Altoparl. magnctodin. 8 A\\ 

Tipo FG30 a 5 v. Rimlock + o. m. - 7 g. (2 g. m. - 
a g. e.) - Altoparl. magnctodin. 8 AY. 

Tij)o HG32 a 7 v. Rimlock + o. m. - 7 g. (2 g. ni. - 
a g. c.) Altoparl. magentodin. per alta fedeltà. 

CHASSIS PER RICEVITORI E RADIOFONOGRAFI 

Tipo FD20 a 5 v. Rimlock + o. m. - 4 g. (1 g. ni. - 
3 g. c.) Altoparl. magnctodin. 8 W. 

Tipo HI)24 a 7 v. Rimlock + o. m. - 4 g. (1 g. m. 

- 3 g. e.) Altoparl. magnctodin. per alta felicità. 
Tipo FG30 a 5 v. Rimlock -j- o. m. - 7 g. (2 g. m. - 7> 

g. c.) Altoparl. magnctodin. 8 W. 

Tipo 11032 a 7 v. Rimlock + o. ni. - 7 g, (2 g. ni. - 
5 g. c.) Altoparl. magnctodin. per alta fedeltà. 
Tipo Idi40 a 9 v. Rimlock -f o. ni. - 8 g. (1 g. m. - 
7 g. e.) con stadio preselettore di alta frequenza 
e altoparlante 31 MI2 per alta fedeltà. 

RICEVITORI 

Tipo EDI6 a 5 v. - 4 g. (2 g. o. in. - 2 g. o. c.) - Alto- 
pari. magnctodin. 4 W. 

Tipo EDI6 a 5 v. - 4 g. (2 g. o. m. - 2 g. o. e.) - Al¬ 
toparl. magnctodin. 6 AY. 

Tipo EDI4 a ó v. + O. in. - 4 g. (1 g. o. m. - 3 g. o. 

c.) - Altoparl. magnctodin. 6 W. 

Tipo FD20 a 5 v. Rimlock + o. in. - 4 g. (1 g. in. 

- 3 g. e.) Altoparl. magnctodin. 8 AV. 

Tipo FG30 a 5 v. Rimlock + o. in. - 7 g. (2 g. in. 

- a g. c.) Altoparl. magnctodin. 8 W. 

Tipo HG32 a 7 v. Rimlock + o. m. - 7 g. (2 g. ni. - 
ó g. c.) Altoparl. magnctodin. per alta fedeltà. 

CONVERTER FM 

Tipo El/FM - a 5 v. Rimlock - 1 gamma (88^ 108 
MHz) sintonizzatore AF brevettato. 

COMPLESSI PER FM 

Sintonizzatore 88-hi08 MHz - Trasformatori MF a 
10.7 MHz - Discriminatore per v. EQ80. 

ALTOPARLANTI 

Tipo 16AI4 - poL 4\\ T Tipo 22M6 - pot. 6\\ r 
Tipo 24M8 - pot. 8\\ r 'Pipo 31 AI 12 per alla fedel. 

Tipo 22E6 - pot. 0\Y Tipo 36E20 autoeccitato 

GRUPPI DI ALTA FREQUENZA 
Tipo 2MC - 2 g, o. in. - 2 g. u. c. 

Tipo 4MG - 2 g. o. c. 

Tipo 4 A ET - 1 g. o. m. - 3 g. o. c. 

Tipo 207 - 2 g. o. m. - 7) g. o. c. 

Tipo 208 - 8 gamme (1 g. o. ni. - 7 g. o. c. con stadio 
presei. di alla frequenza - condens. variab. e v. 
osciL-convert. e v. arnplific. incorporati). 

TRASFORMATORI DI MEDIA FREQUENZA 
Tipo MFQ10 normale a 470 KHz. 

Tipo MFQ11 miniatura a 470 KHz. 

Tipo MFQ12 per FM da 10,7 MHz. 

FILTRI DI INGRESSO 

Tipo ICA con 1 circuito accordato 

Tipo 2CA con 2 circuiti accordati 

S. B. B. R. E. M. S. s. r. I. 

Sede: GENOVA Filiale: MILANO 

Via Galata, 35 - Tel. 581 LO - 580 252 Via Mantova, 21 - Telef. 588.950 



LA 



ING. CORRIERI! APPARECCHIATURE 
RADIO ELETTRICHE 


AVVERTE 

la sua Spettabile Clientela che 
la Ditta si è trasferita in: 

Via Privala SARI REMO n. 16 A 
MILARI0 Telefona 58.57.38 


Concessionaria per la rivendita Soc. p, Ai. GELOSO Viale Brenta 29 - Telefono 54.185 



Yq/i saixtMe sema addi 
sema paste 

disosslda/ntl i 


ne®a efettlotecuLca 
netta WioteouLca 
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Conduttori Elettrici Speciali A [fini 

MILANO 

SEDE LEGALE: Via Bigli, 11 
STABILIMENTO E UFFICIO VENDITE: Via Legnano 24 


Cordine 

in rame smaltato per A F. 

Fili 

rame smaltato ricoperti 1 e 2 seta 

Fili e Cordine 

in rame rosso isolale in seia 


TRIESTE: Commerciale Adriarica Via Risorta. 2 - Tel. 90. Ì73 
TORI) J 3: Moncenisio - Via Monlecuccoli, 6 ■ Tel. 42. ‘17 




di ▲. TORNAGHI 


Costruzioni trasformatori industriali di piccolo o madia 
potenza - Autotrasformatori - Trasformatori por radio 
Riparazioni - Trasformatori por valvole "Rimlotk,, 

UNICA SEDE: 

MILANO - Via Termopili 38 - Tel. 28.79.78 
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RADIO F.lli D’ANDREA 

COSTRUZIONE SCALE PARLANTI ED ACCESSORI PER APPARECCHI RADIO 

Via Caslelmorrone, 1? - MILANO -Telefono 20.69.10 

SCALA PARLANTE formato 15x30 

MOD. 101 — con cristallo a specchio a 2 ed a 4 gamme. 

MOD. 103 — Tipo speciale per nuovo gruppo Geloso A.F. 
1961. 

MOD. 105 — Scala Piccola formato 11x11 con indice rota¬ 
tivo a 2 gamme d’onda con cristallo a specchio. 

MOD. 104 — SCALA GIGANTE form. cm 24x30 con cristallo 
a specchio a 2 ed a 4 gamme d’onda e nuovo 
gruppo Geloso 1961-1971. 

MOD. 106 — SCALA GIGANTE formato 24x30 con spostamen¬ 
to indice nel senso verticale con cristallo a spec¬ 
chio a 4 gamme d’onda. Disponiamo anche per 
nuovo gruppo Geloso A.F. 1961 con e senza oc¬ 
chio Magico. 



Il nuovo ricevitore a 5 valvole della 
ORGAL RADIO, venduto anche in 
scatola di montaggio. 


PARTI STACCATE - MOBILI 
MINUTERIE 


ORGAL RADIO 

Viale Monfenero, 62 - MILANO - Tel. 58.54.94 


PEVERALI FERRARI 

CORSO MAGENTA 5 - MILANO - TEL. 8Ó469 

R Inaiatoti 
C&séudto-ù 
dilettanti 

Prima di fare i vostri acquisti 
telefonate 8 6.469 
Troverete quanto vi occorre 
RADIO - PARTI STACCATE 
PRODOTTI GELOSO 


Tutto per la Radio 

ASSISTENZA TECNICA 


SCALE PARLANTI 

Decorazioni Artistica Metailica 

di G. MONTALBETTI 


MILANO ' VIA DISCIPLINI 15 - TEL. 89.74.62 

SPECIALITÀ SCALE RADIO - QUADRANTI DI QUALUNQUE TIPO 
CARTELLI ARTISTICI PUBBLICITARI PER VETRINE "INDUSTRIALI E COMMERCIALI" 

SU VETRO E SU METALLO 

BREVETTO G. MONTALBETTI 
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Prodott VAAM 

VANNES AMBROSI 

MILANO - Via Scarlatti 30 - Tel. 27.31.21 

Materiali e conduttori per Radio 
Televisione - Elettricità - Telefonia 


ALESSANDRIA 

Ricevitore mod. A/505 

5 valvole «Rimlock» - 5 gamme d'onda - Blocco di A. F. 
di nuova concezione 


SCATOLE DI MONTAGGIO 
ALTOPARLANTI 
TRASFORMATORI 
MEDIE FREQUENZE 
GRUPPI A TAMBURO 


F.do PERTUSATI di PERTURATI & BALZANO «.ri. 

| Via Buonarroti 1 - ALESSANDRIA - Telefono n. 1668 


-—- 

LABORATORIO RADIO 


DOLEATTO BERNARDO 

di MARIO SALSARULO 


CORSO VINZAGLIO 19 - TORINO - TELEFONO 51.2.71 

SERVIZIO RIPARAZIONI 


Parti staccale - Strumenti di misura - Materiale Surplus (Arar) 

COSTRUZIONE E RIÀV VOLGI MENTO 

TRASFORMATORI per applicazioni 
RADIO - ELETTRICHE 


• materiali ceramici 

• resistenza 

• condensatori fissi 

• condensatori variabili 

• induttanze per trasmett. 

• cristalli di quarzo 

• interruttori 

• minuterie 

LAVORAZIONI ACCURATE 


• ricevitori professionali 

• valvole 

RINO- Corso Regina Margherita, 119-121 

1 ____ 


Accetta rappresentanze per il Piemonte 
anche con deposito in proprio 


TASSINARI UGO 

VIA PRIVATA ORISTANO N. 14 - TELEFONO N. 280647 

MILANO (Gorla) 


LAMELLE PER TRASFORMATORI 
RADIO E INDUSTRIALI - FASCIE 
CALOTTE - TUTTI I LAVORI DI 
TRANCIATURA IN GENERE 


W2 36 x 46 colonna 14 



W3 

W6 

W6M 

I 

W12 

D 

E 


40 x 47,5 

44 x 55 

45 x 57,5 
54 x 54 
58 x 68 
72 x 82 
72 x 92 


14 

F 

68 x 92 

colonna 

22 

16 

B 

82 x 105 

n 

30 

16 

Al 

86x98 

11 

30 

19 

A 

86 x 96 

11 

28 

17 

C 

105 x105 

11 

30 

22 

H 

116 x126 

11 

40 

26 

L 

76 x 80 

11 

30 

28 

M 

196 x168 

11 

56 
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F. M ? - 111° Programma? 

Ordinate subito l’ ADATTATORE PERFETTO 

con circuito brevettato, incorporarle in qualsiasi appa¬ 
recchio, al prezzo di listino di L 18 . 000 , della: 


TORINO - VIA CARENA 6 



FABBRICA APPARECCHI RADIO 

IR A D 1 0 ) COSTRUZIONE E VENDITE 

V j VIA MORTARA, 4 - TELEF. 350.566 


À/STARS di ENZO NICOLA 


Sintonizzatori per lnlprnollatoi*Ì 

modulazione di frequenza linci|JCI 1 QlCbl 

\T. S. / MILANO 


Prospetti illustrati 
a richiesta 



Produzione 1950-51 

V/ 


Ricevitori Mod. Amp. ed F.M. a 3 e 5 gamme 

VENDITA DIRETTA AL PRIVATO 


Sintonizzatori F.M. Mod. R.G. 1 - R.G. 2 - R.G. 0 ed R. 
G.V. - Mod. T.V. per il suono della Televisione. 

Scatola di montaggio dei ricevitori ed adattatori di cui 

SCONTI MASSIMI Al RIVENDITORI 


sopra. ^ 

Parti Staccate: Medie Frequenze'per F.M. con discriminatore 
Antenne per F.M. e Televisione < 

Scatole di montaggio • Parti staccate 


A /OTAp Q Corso Galileo Ferraris 37 - TORINO 
r\f O 1 r\ 1 \O Telefono 49.974 



OFFICINA MECCANICA 


Il microtono è vostro... 

_ _ ■ 


MICROFONO PER DILETTANTE 

n n a 


APPLICABILE A QUAI.UNQUE 

H ■ 


RADIO RICEVITORE 

milano - via mario bianco 15-tei. 28.08.92 


La Dilla f. 

su commissione 


F.A.R.E.F. JG& 

• Telai radio 


offre in omaggio un microfono 
con relativo cordone a chi ac- 

• Scale parlanti 


quisterà una sua scatola di 
montaggio. f 

• Pannelli telefonia 


ELn fi 

20 modelli, composti di materiale di assoluta 

• Ferri trancia 


garanzia a prezzi di concorrenza che potrete sce¬ 
gliere sul nostro catalogo illustrato N. 2 contro 
invio di L. 100 r " per rimborso spese „ 

• Cassette d’ogni tipo 


Pagamento per contanti o in contrassegno. 

INTERPELLATECI ! 


F*A*R«EaF« Largo La Foppa b MILANO Tel.63. 11.58 
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RA 31 OMINU ERI E 

REFIX 

CORSO LODI 113 - Tel. 58.90.18 

MILANO 




R 



R. 1 56x46 
R. 2 56x46 
R. 3 77x55 
R. 4 100x80 


colonna 16 
colonna 20 
colonna 20 
colonna 28 



E. 

1 

98x133 

colonna 28 

E. 

2 

98x84 

colonna 28 

E. 

3 

56x74 

colonna 20 

E. 

4 

56 x 46 

colonna 20 


F 


E. 5 68x92 

E. 6 68x58 

F. 1 83x99 


colonna 22 
colonna 22 
colonna 29 


SI POSSONO INOLTRE FORNIRE LAMELLE DI MISURE E DISEGNI DIVERSI 

Prezzi di assoluta concorrenza 


IIAR 



MILANO - Via Solari, 2 - Telefono 45.802 


Gruppi AF serie 400 

A 422 Gruppo AF a 2 gamme e Fono 

OM = m t 185 — 1 580 
OC™ mt 15— 52 
Corni, var. da usarsi : 2 x 465 pF 
A 4 22 S Caratteristiche generali come il preeed. 
Adatto per valvola GSA7 

A 422 LN idem c. s« con commutazione a levetta pei’ 
piccoli apparecchi 


A 422 B 
A 442 


A 404 


A 424 


A 454 


Adatto per valvole « Miniature » e corri¬ 
spondenti 

Gruppo AF a 4 gamme spaziate e Fono 

OMl = mt 185 — 440 

OM2-mt 440 — 5S0 

OC1 — mt 15— 38 

OC2 =mt 38— 27 

Cod. var. da usarsi: 2x255 pF 

Gruppo AF a 4 gamme e Fono 

OM = mt 190 — 580 

OC1 = mt 55 — 170 

OC2 = mt 27— 56 

OC 2 = mt 13— 27 

Cond. var. da usarsi: 2x(140 + 2S0) pF 

Gruppo AF a 4 gamme e Fono 

OM =mt 190 — 580 

OCl = mt 34— 54 

OC2 — rnt 21— 34 

OC3 =>mt 12,5 — 21 

Cond. var. da usarsi: (2x75 + 345) pF 

Gruppo AF a 4 gamme con pream. AF 

Camme come il gruppo A 424 

Cond. var. da usarsi: 3x (75 + 345) 


Commutatore originale V.A.R. 

Alla produzione del filo Litz per le proprie Medie Fre¬ 
quenze e gruppi la «V.A.R.» aggiunge ora la costru¬ 
zione di un commutatore di gamma la cui razionalità e 
sicurezza completano i ben noti pregi dei suoi prodotti. 


Trasformatori di MF 


M 

ÓOI 

1° stadio 

M 

ÓO 2 

2 C> stadio 

M 

611 

1° stadio 

M 

6 I 2 

2 n stadio 

M 

701 

1" stadio 


702 

2° stadio 


/ accordo su 407 Ive 
S Dim. 35x35x73 mrn 

) accordo su 467 Ive 
1 Dilli. 25x25x00 mm. 

) accordo su 407 Kc 
' Dim. 35x35x73 mm, 


XXIX 



















Altoparlanti 

Elettrodinamici e Magnetici 
COSTRUZIONI RADIOTECNICHE 
“ANDA-VOX” 

CORSO INDIPENDENZA, 13 - MILANO 


I migliori altoparlanti ai prezzi 
più convenienti 

ELETTRODINAM CI 

Tipo 218 min 6 Watt da 1». 1.650 
Tipo 160 mm 3 Watt da L. 1.45») 

Completi di trasf. uscita per 6YC o EL3 

MAGNETICI 

Tipo 160 mm 3 Watt Aln. V da L. 1,400 
Tipo 12") min 2 Watt Aln. V da » 1.250 
Tipo 100 mm 1 Watt Alo. V da » 1.150 
Completi di trasf. uscita. 

Spediz. i.i contrassegno in tutta Italia 


Artigiani, radioamatori, 
dilettanti provata i nostri 
altoparlanti. Li troverete 
di vostra convenienza per 
(/auliià e prezzo. 

Prezzi franco Milano 



COSTRUZIONI RADIOFONICHE 

"IMASMAR" 

Comm. M. MARCHIORI 

COSTRUZIONI : 

GRUPPI ALTA FREQUENZA 

G. 2 - 2 Ga m rne d'onda rote - gammed’onda 

G. A - 4 Gamme d’onda F. 4 - Di piccolissime dimen- 

F. 2 - Di piccolissime dirren- sionl con nuclei in tor¬ 
sioni con nuclei in ter- rosite - 4 gamme d’onda 

Medie Frequenze : 467 Kc. 

RADIO: 5 valvole - Antenna automatica - Attacco fono - Di piccole 
dimensioni, 

Tutti i nostri prodotti sunti suntpolnstimenLf collaudati e controllati e chiusi 
in scattilo con fascia di, garanzia. 

Via Andrea Appiani, 12 - M I L A N O - lelef. 62.201 




MILANO 
Corso Lodi, 106 
Tel. N. 589.355 


SCALE PER APPARECCHI RADIO E 


TELA! SU COMMISSIONE 

Ijarqoradio 


R. GARGATAGLI 


Via Palestina, 40 * MILANO - Tel. 270.888 - 23.449 

ALFREDO MARTINI 

Bobinatrici per avvolgimenti lineari 

RadioprodoLLi Razionali 

e a nido d’ape 


- SILVIO 
COSTA 


a G E 

N O V 

A 

in GALLERIA 

MAZZINI 

3R 


troverete il più ricco assortimento di 
articoli radio a prezzi di concor¬ 
renza. 

Chiedete preventivi e listini illustrati 
scatole di montaggio. 

Telefono 53.404 

NELLE RICHIESTE CITARE 
QUESTA RIVISTA 





OFFICINE jRADIO ELEfTIICHE MILANESI 

MILANO - VIA PIETRO DA CORTONA 2 - TEL 296.017 



MEDIE FREQUENZE 46? - 470 Kc. 

Modello miniaturizzato - Supporti in trolitul con nuclei ad alta per¬ 
meabilità - Adatte per l’elevato rendimento a piccoli e grandi rice¬ 
vitori - Dimensioni : mm, 25 x 25 x 57. 




































VICTOR 


MILANO 

Via Manuzio 7 - Telefono 62.334 


Prodotti per l'Industria e il Radiotecnico 

ADESIVI per altoparlanti, etichette, ecc. 
VERNICI a radiofrequenza, isolanti 
COMPOUND di riempimento 
CERE per impregnazione 

RICHIEDETE CATALOGO GENERALE 





RADIO 

(RIDA 


Guida pratica 
e sicura per 
costruire da 
se, i seguenti 
apparecchi: 


1") Alimentatore 

2") Apparecchio a 3 4 - 1 valvole 

3 J Apparecchio super a 5 valvole 

Rimlock 

4 ') Apparecchio super a 5 e 7 valvole 
3°) Amplificatore da 25 Watt per 

salone o cinema 


Possibilità di revisione e messa a punto degli ap¬ 
parecchi costruiti, presso il nostro laboratorio. 

Tecnologie, prospetti, schemi, disegni bcc. 
Riuscita sicura: L. 1550 da rimettere a mezzo 
vaglia a: 

ISTITUTO i: T ì' - Via elisio 0 - ROMA 

ndicando questa rivista) 


(STRI MENTI MISURA 
PER RADIOTECNICI 

TESTER - PROVAVALVOLE - OSCILLATORI 

INC. A. I. BIANCONI 

Via Caracciolo 65 

MILANO 


LIONELLO NAPOLI 
ALTOPARLANTI IN TICONAL 


MILANO 

VIALE UMBRIA, 80 
TELEFONO 573.049 



Braylon’S 


MILANO - ALZAIA NAV MARTESAMÀ. 30 

T.Uf. 63.2S.94 ctnti.Ui 


rad/ofre(juency 


Gruppo AF BM 7 e Ia Braylon’s 


comprende tulle l’Alta Frequenza di un ricevitore 
commerciale. Sette gamme d'onda, di cui due onde 
medie e cinque onde corte fino ai 10 metri com¬ 
presi. Sistema brevettato di commutazione a tam¬ 
buro esente da falsi contatti. Massima stabilità di 
ricezione in onde corte. Il complesso è perfet¬ 
tamente tarato ed allineato e non richiede ritocchi 
dopo il montaggio sul telaio. MESSA A PUNTO 
DEL RICEVITORE: Allineare le medie frequenze 
di 470 KC. a mezzo di un oscillatore modulato. 


“ Time is money if you have high performance !,, 
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Per lutti i vostri lavori tii 

AY VOLGIM 12 Af X I 

R4DIO-GLETTRICI 

INTERPELLATECI! 

Pro 

Avvolgitrici per 

CONDENSATORI -B*K w 1 

Bobinatrici 

LINEARI 

Bobinatrici a 

NIDO D’ APE 

Bobinatrici speciali per 

NASTRARE 


Bobinatori per 

T R a v A 


s o 


I IO MODELLI | 



Macchine di precisione e di alto rendimento 

BREVETTI PREMIATI ALLA IX MOSTRA DELLA MECCANICA 


COSTRUZIONI MECCANICHE 

HIIÌEL0 HAKSILLI 

MARCHIO DEPOSITATO TORINO - VIA RUBIANA, 11 - TEL. 73.827 
ESPORTAZIONE IN SVIZZERA - FRANCIA - GRECIA - REP. ARGENTINA - INDIA 




Autori zz. Trib. Milano 0 - 9-48 N. 461 del Registro - Dir. Hesp. LEONARDO BRAMANTI - Proprie» Ed, li. ROSTRO - Tip. TIPEZ V.le Ccraientile r> fi 
CONCESSIONARIA PER LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA S. T. E. - CORSO SE M P I O N E, 6 - MILA N O 


























ORA 325 




ie 


ORA 425 


ORA 025 


ORA 825 


ORA 725 


ORA 025 


unii] r a d i oj 


OFFICINE RAMO AFFINI - SEDE E STABILIMENTO: MILANO - VIA G1AMBELLIN0 82 TEL. 47.03.24 






















LARIR Soc. r. I. - MARIO PIAZZA 5 CIUM 1 - TELEFONI 5S.E7Ì - il.IZ.t2 






















